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Веі  аііег  Вепатніішід  котші;  ез  ■ѵѵепісег  аиГ  сіаз. 
МіМеІ  ап,  сіаз  тап  ѵепѵепсіеі,  аіз  аиГ  аіе  МеіЬо- 
йе,  \ѵіе  ез  апр\ѵапс11;  тгй. 

Б-г.  Егіізі,  Вгапгі. 


Вода,  какъ  цѣлебное  средство,  примѣнялась  въ  глубокой  древ- 
ности. Уже  Гиппократъ  ')  (454  г.  до  Р.  Хр.)  часто  прибѣгалъ 
къ  теплымъ  и  холоднымъ  обливаніямъ  и  обтираніямъ,  причемъ 
имъ  были  даже  установлены  пѣкоторыя  показанія  для  употребле- 
нія  ихъ.  Его  послѣдователями  и  учениками  особенно  охотно  прак- 
тиковался способъ  обильнаго  питья  холодной  воды  при  лихорадкѣ. 
Водою  лечилъ  также  Ега8І8Ігаіи8  (изъ  Кеоса)  и  Асклепіадъ  (изъ 
Прусы).  Послѣдній  указывалъ  на  пользу  примѣненія  холодной  во- 
ды въ  видѣ  обтираній,  окачиваній  и  дождя.  Апіопіиз  Ми§а  изле- 
чилъ  императора  Августа  холодными  ванвами.  Цельсъ  подобно 
Гиппократу  примѣнялъ  холодную  воду  противъ  многихъ  острыхъ 
и  хроническихъ  заболѣваній.  Не  мало  полезныхъ  пріемовъ  водо- 
леченія  онисалъ  въ  своихъ  сочиненіяхъ  Галепъ.  Наконецъ,  надо 
упомянуть  объ  Александра  Траллесконъ  (525 — 605  гг.послѣ  Р.  Хр.) 
и  Навлѣ  Эгинскомъ  (около  660  гг.  послѣ  Р.  Хр.).  Первый  описалъ 
способы  производства  вапнъ,  обтираній  и  обливаній,  а  второй  про- 
пагандировалъ  холодную  воду,  какъ  терапевтическое  и  гигиениче- 
ское средство.  Въ  срелнихъ  вѣкахъ  къ  водолеченію  прибѣгали 
иногда  арабскіе  врачи  КНагеч,  Атісѳппа  (ум.  въ  1036  г.)  и  Івак 
Ъен  8о1еітап.  Затѣмъ  до  XV  вѣка  леченіе  водой  почти  совсѣмъ 


!)  Краткій  историческій  очеркъ  холоднаго  водолеченія  ири  острыхъ  лм- 
хорадочныхъ  болѣзняхі,  изложенъ  по  "Ѵ7іпІетІ2,у  (Рук.  къ  общ.  Терап. 
Пер.  подъ  ред.  про*.  Манассеііна,  1882  г.,  т.  II.  ч.  3-я). 


не  практиковалось-  Въ  XV  вѣкѣ  поборпикомъ  холодныхъ  вани 
въ  йталіи  былъ  Савапарола,  а  затѣмъ  Сагсіаішя  (рекомендовав 
пііп  обильное  нптье  воды  при  лихорадкѣ)  *).  Въ  Германіи  по  вре 
менамъ  являлись  отдѣльные  личности,  прибѣгавшіе  къ  употребл? 
нію  холодной  воды  въ  тѣхъ  или  другихъ  случаяхъ,  а  Негттапп 
топ  йег  Неуйеп  (ок.  1643  г.)  считалъ  даяіе  воду  универсальным 
средствомъ;  но  только  англичанину  Поуег'у  (1649—1714)  удалось 
обратить  всеобщее  вниманіе  на  водолеченіе.  Сочиненіе  его  быстра 
выдержало  шесть  изданій  и  возбудило  въ  его  отечествѣ  сочувствіе| 
какъ  врачей,  такъ  и  публики.  Около  того  же  времени  къ  Пталіи 
особенно  ярыми  приверженцами  водолеченія  были  капуцинскій  па- 
теръ  ВегпагДо  (1 724),  а  затѣмъ  ТоДапо  и  8ап§ег,  которые  доходили 
до  крайностей  въ  леченіи  холодной  водой  и  провозгласили  ее  все? 
исцѣляющимъ  средствомъ,  не  приводя  никакихъ  паучпыхъ  осно- 
ваній;  понятно,  что  вслѣдствіе  этого  не  могла  не  проявиться  реак- 
ція  и  около  средины  XVIII  вѣка  гидроте.рапія  въ  Италіи  подверг- 
лась забвенію.  Въ  Германіи  сочиненіе  Поуег'а  появилось  въ  пе- 
реводѣ  8оттег'а  въ  1749  г.  Здѣсь  последователями  водолеченія 
были  Топ.  (хоШт.  йе  Вег&ег(1658 — 1736);  НоіГташі.  рекомепдовав- 
шій  холодную  воду  противъ  нѣкоторыхъ  заболѣваній  и  въ  особен- 
ности семья  НаЬпо'въ.  Изъ  нихъ  ДоЪап  Ві^тшпі  Наіт  много  сдѣ- 
лалъ  въ  пользу  популяризированія  водолеченія.  Братъ  его  Лоік- 
воММесІ  Наііп  въ  своемъ  сочиненіи  Ерійетіа  ѵега  диае  ТГгаііз- 
Іатіапі  аппо  1737  аШіхіі  2)  разсказываетъ,  какъ  благопріятпо 
протекали  тѣ  случаи,  въ  которыхъ  прибѣгалн  къ  обмыванію  тѣла 
холодной  водой,  въ  то  время  какъ  всѣ  другіе  способы  лечен ія 
оказывались  безполезными.  Какъ  видно  изъ  исторій  болѣзней  Наіш 
не  руководствовался  при  употреблепіи  обмывапій  температурой  па- 
ціентовъ  и  прибѣгалъ  къ  нимъ  сравнительно  поздно  (7 — 8 — 9  день)- 
Дѣйствіе  холодныхъ  обмываній  онъ  объясняетъ  очищеніемъ  пото- 
лыхъ  отверстій,  вслѣдствіе  чего  облегчается  испаревіе  и  появляет- 
ся потъ.  Изъ  его  же  сочиненія  видно,  что  онъ  придавалъ  важ- 
ное зпаченіе  чистотѣ  воздуха  и  воды.  Но  вообще,  леченіе  холод- 
ной водой  не  сдѣлалось  общеунотребительнымъ,  вслѣдствіе  си.-ь- 
наго  педовѣрія  врачей  и  публики. 

Во  Франціи  о  водолеченіи  заговорили  въ  концѣ  XVII  вѣка,  бла- 
годаря шарлатану  ВягЬегеаа,  получившему  поразительные  резуль- 
таты отъ  леченія  холодной  водой.  Здѣсь  особенно  содѣйствовали 


')  См.  Сиггіс  стр.  87.  ІТеЪсг  сііе  \Ѵігкшідеп  Лез  КаКеп  ипЛ  кагтеп  ѴГаз- 
ЗСГ8  аіз  еіпез  НеіІтіМеІз  іт  ГісЬег  ип<і  іп  апйегп  КгапкЬеііеп. 
»)  ІЬИ.  стр.  76—85- 


его  распространению  ТІ880І,  а  въ  области  хирургіи  ЬотЬагй  и 
ПРегсу-  Подобно  тому,  какъ  въ  началѣ  XVIII  столѣтія  толчокъ 
шодолеченію  данъ  билъ  изъ  Англіи  врачемъ  БЧоуег'омъ,  тамъ  же 
ія  въ  концѣ  XVIII  столѣтія  выстуиилъ  съ  своимъ  трудомъ  чело- 
ввѣкъ,  который  обратилъ  па  себя  внимапіе  медициискаго  міра.  Это 
('билъ  .Татев  Сиггіе.  Работа  его  была  переведена  на  нѣмецкій  языкъ 
нвъ  1801  г.  Михаелисомъ  ')•  Первая  глава  сочиненія  посвящена 
ссообщенію  Бг.  \ѴіШе1т  ^ѴгідѣГа;  нослѣдній,  заболѣвши  какой-то 
лихорадочной  формой  (тифъ?)  на  кораблѣ,  шедшемъ  въ  Ливерпуль 
'1786  г.)  излечилъ  себя,  аѵ  потомъ  и  одного  изъ  заболѣвшихъ  пас- 
ссажирнвъ  обливапіями  холодной  воды.  Это  то  сообщеніе  д-ра  ѴѴгі^Іі- 
ІЬ*а  а  также  счастливые  результаты,  полученные  при  леченіи  ли- 
гііюрадки  холодной  водой  ВгапйегеМ'омъ,  заставили  прибѣгнуть  къ 
ітому  же  способу  и  Сштіе,  во  время  тифозной  эпидеміи  въ  Ливер- 
рйУлѣ  (1787  г.).  Исходя  изъ  опредѣленныхъ  взглядовъ  па  лихорад- 
ку, Сштіе  сообразно  съ  этіімъ  установилъ  и  показанія  для  лече- 
ния ея.  Такъ  на  стр.  172  своего  сочинепія  опъ  гоиоритъ:  „особен- 
шая  (специфическая?)  слабость  —  есть  первый  результата  о тда- 
.лспной  причины,  вызывающей  лихорадку,  послѣдовательнымъ  или 
((если  угодно)  сопровождающимъ  явленіямъ  бываетъ  судорога  и 
сстягивапіе  артерій,  въ  особенности  сосудовъ  и  капилляровъ  ко- 
:жи,  вслѣдствіе  чего  является  сконленіе  крови  въ  сердцѣ  и  лег- 
кнхъ,  образованіе  патологическаго  повышенія  1°  и  патологическое 
ссостояніе  (ішсі  еіпег  кгапкііайеп  Ѵегііпсіші §•)"•. 

Особенное  значепіе  Сиггіе  придаетъ  спазму  сосудовъ  кожи, 
подъ  вліяпіемъ  котораго  нарушаются  нормальныя  условія  испаре- 
шія  съ  поверхности  тѣла  и  является  повышенная  іп.  Холодный  об- 
ливанія  цѣлесообразпы  въ  этомъ  случаѣ  на  томъ   основаніи,  что 
•  внезапное,  общее  и  сильное  раздраженіе,  которому  подвергается 
оргапизмъ    уничтожаетъ    судорогу    поверхностныхъ    сосудовъ  и 
[^азличныхъ    полостей    тѣла.    Наступающее    повсеместно  внё- 
;;;ишое    испареніе  увлекаетъ  массу  теплоты,   скопившейся  подъ 
:  кожей  и  возвращаетъ  къ  нормѣ  дѣятельность   сердца  и  сосу- 
довъ  (стр.  185).  Употребляя  въ   своихъ    кликическихъ  изслѣ- 
довапіяхъ  всегда  термометръ,  Сиггіе  заміѵгилъ,  что  въ  теченіи 
ікаждаго  тифа,  ежедневно  можно  наблюдать  ожесточенія  и  пос- 
/лаблепія  и  путемъ  наблгоденій    пришелъ    къ    заключ.-нію,  что 
; время    для  холодныхъ  обливаній  должно  совпадать  со  временемъ 
інаибольшаго  ожесточенія  или  же  непосредственно  слѣдовать  за 


О  ЦеЬег  сііе  "\Ѵігкип<$еи  сіеа  каііеп  иші  ѵѵагтеп  \\Газ8СГ8  аіз  еіпез  Неіі 
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нимъ,  поэтому  наиболѣе  удобнымъ  временемъ  для  нихъ  онъ  счи- 
таетъ  періодъ  между  6—9  часами  вечера.  „Впрочемъ  обливаніями", 
говорить  онъ,  „можно  пользоваться  въ  какое  угодно  время,  если 
нѣтъ  только  ощущенія  зноба,  если  1°  превышаетъ  норму  я 
если  н-втъ  пота,  либо  сильнаго  испаренія"  (стр.16  и  стр.  40). 
Для  обливанія  Сштіе  употреблялъ  простую  воду,  затѣмъ  смѣсъ 
поди  и  уксуса  и  наконецъ,  насыщенний  растворъ  соли.  Темпера- 
тура воды  въ  Ливерпульскую  эпидемію  равнялась  53 — 60°  Фарен- 
гейта, а  количество  ея  3 — 5  галлонамъ.  Примѣвенпыя  въ  самомъ 
началѣ,  холодныя  обливанія  способны,  Но  его  мнѣнію,  прервать 
лихорадку  или  же,  по  крайней  мѣрѣ,  умѣрить  симптомы  и  укоро- 
тить продолжительность  ея  (стр.  41).  Кромѣ  холодныхъ  облнва- 
пій,  Сиггіе  употреблялъ  обливанія  теплыя  (87— 97°  Фар.),  прохлад- 
ный (87 — 75°  Фар.),  а  также  обмыванія  тѣла  губкой.  Теплыя  об- 
ливаиія  также  попижаютъ  і°  тѣла  и  иногда  даже  быстрѣе  хо- 
лодныхъ, главнымъ  образомъ,  вслѣдствіе  того,  что  испареніе  съ 
поверхности  тѣла  настуііаетъ  чаще  и  что  при  нихъ  очень  мало 
или  почти  не  бываетъ  той  реакціи  со  стороны  организма,  кото- 
рая проявляется  усиленной  выработкой  тепла  при  холодныхъ  оо.іи- 
ваніяхъ,  подъ  вліяніемъ  производимая  ими  сильнаго  раздраженія 
(68  стр.).  Но  дѣйствіе  теплыхъ  обливаній  сравнительно  менѣе  про- 
должительно и  не  способно  предовратить  правильнаго  течепія  ли- 
хорадки (69  стр.).  Сштіе  совѣтовалъ,  при  лихорадкѣ  также  питье 
холодной  воды,  когда  нри  і»  выше  нормы  пѣтъ  зноба,  либо  по- 
всеиѣстнаго  или  очень  обильнаго  испареиія  (94  стр.),  при  чемъ 
замѣчаетъ,  что  пришелъ  къ  такому  выводу  путемъ  мпогократваго. 
спеціальнаго  изслѣдованія  (95  стр.).  Такимъ  образомъ  мы  видимъ,  что 
Сиггіе  не  довольствовался  простымъ  выхваливаніемъ  тѣхъ  или 
другихъ  гидротерапевтическпхъ  нріемовъ,  но  старался  найти  фи- 
зіологическія  оснонаиія  для  объясненія  ихъ  благотпорнаго  дѣй- 
ствія  и  каждое  высказанное  положеніе  иодкрѣплялъ  результатами 
клипическихъ  паблюденій,  въ  недостаткѣ  которыхъ  онъ  упрекаетъ, 
между  прочимъ,  своихъ  предшественниковъ.   Неудивительно,  по- 
этому, что,  благодаря  Сштіе,  гидротеранія  пріобрѣла  много  сто- 
ронниковъ  петолько  въ  его  отечествѣ  —  Англіи,  но  и  на  конти- 
нентѣ.  Одипъ  изъ  нѣмецкихъ  врачей— «ГозерЬ  Ргапк,  изучиишін 
методъ  леченія   Сиггіе  въ  Лондонѣ,  ввелъ  его  въ  1803  г.  въ 
Вѣнѣ;  Ггоііси  способствовалъ  его  распространен^  рядомъ  важ- 
ныхъ  сочинепій,  а  вліяпіе  НпіЫапиа  (1762 — 1839)  значителі.по 
способствовало  умепьшенію  того  предубѣждепія,  которое  до  него 
существовало  въ  отношевіи  холодной  воды.  НіЫеЬгашІІ  въ  Вѣнѣ 
и  Ноги  въ  Берлинѣ  также  лечили  ваппами  и  облипаніями,  а  ра- 
боты БтбИсЬ'а  Кеизз'а  и  РіІксІіаЙѴа  (1821).  паписапныя  для  иолу- 
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ченія  преміи  НиіеІапсГовскаго  медицинскаго  общества  доказыва- 
ют^ насколько  тогдашняя  медицинская  публика  интересовалась 
гидротераиіеп.  Ргіеззпііг  всѣ  болѣзни  лечилъ  ваннами,  душами 
и  обтираніями.  Учрежденная  имъ  въ  1830  г.  водолечебница  при- 
влекала массу  больныхъ;  но  водолеченіе,  развившееся  подъ  его 
вліяніемъ  „хотя  и  примыкало  до  нѣкоторой  степени  къ  періоду 
Сиггіе,  но  имѣло,  меньше  связи  съ  тѣмъ,  что  было  прекраснаго 
въ  этомъ  періодѣ,  а  больше  съ  его  болѣзненными  наростами  и 
извращеніями"  (Либермейстеръ).  Литература  этого  времени  чрез- 
вычайно богата  и  пестра.  Въ  1836  г.  МаігШпег  писалъ:  „тѣло  и 
духъ  наводняются  водой;  вода  стала  всеизлѣчивающимъ  лѣкар- 
ствомъ;  всѣ  моютъ  и  купаютъ  —  и  пишутъ;  половина  литературы 
плаваетъ  въ  водѣ  Но  тѣмъ  не  менѣе  вліяніе  Ргіез8ш1г'а  и 
его  послѣдователей  значительно  содѣйствовала  упроченію  гидро- 
терапіи  въ  ряду  другихъ  терапевтическихъ  средствъ. 

Въ  1861  году  появилась  первая  работа  Е.  ВгашГа,  въ  кото- 
рой онъ  выступилъ  ярымъ  защитникомъ  водолеченія  при  брюш- 
номъ  тифѣ.  Вслѣдъ  за  ней  появились  и  другія  работы  его,  трак- 
тующія  о  томъ  же.  Методъ  леченія,  рекомендуемый  имъ,  состо- 
итъ  въ  обливаніи  водой  I'  8 — 10°  К.  въ  пустой  ваннѣ,  полуваннѣ 
или  холодной  ваннѣ,  втеченіи  15 — 20'.  Впродолженіи  всей  ванны 
больной  растирается.  По  окончаніи  ея  онъ,  не  обсушенный;  пе- 
реносится въ  кровать,  при  чемъ  на  грудь  и  животъ  кладутся  хо- 
лодные компрессы,  смоченные  въ  водѣ  не  выше  10'  К.  и  при- 
крывающее всю  поверхность  живота,  боковъ  и  груди  вплоть  до 
шеи.  Компрессы  эти  мѣняются  такъ  часто,  чтобы  грудь  и  животъ 
всегда  были  холодными  на  ощупь  2).  Спина  и  конечности  обмыва- 
ются холодной  водой.  Купать  слѣдуетъ  какъ  только  і*  подъ  мыш- 
кой достигаетъ  39,5  С.  или  когда  больной  безнокоенъ,  горячъ  и 
одна  щека  его  рѣзко  окрашена  3).  Въ  началѣ  болѣзни  приходится 
дѣлать  отъ  4 — 6  ваннъ,  потомъ  меньше.  Что  касается  времени 
назначенія  ванны,  то  принимая  во  вниманіе,  что  ожесточенія  на- 
стунаютъ  между  10  и  12  часами  дня  и  4 — 6  часами  вечера,  онъ 
совѣтуетъ  назначать  ихъ  въ  10,2  и  6  ч.  и  повторять,  по  мѣрѣ 
надобности,  каждые  3 — 4  часа  4).  Лекарствепныхъ  веществъ  онъ 
совсѣмъ  не  употребляетъ,  а  къ  вину  прибѣгаетъ  только  въ  пе- 


')  ЬіеЬегтеізіег.  Общ.  Терапія  т.  I,  стр.  12  пер.  про*.  Манассеина. 

2)  Вгапсі.  Атѵсізипц  Ш-  сііс  Кгапкеп\ѵйгісг  Ьсі  сіег  ВеІіажПиие  йеч 
Турішз  тіЬ  Васіегп. 

3)  Шсі.  стр.  11. 

')  Ш  Неіішід  сіек  ТурЬиз  стр.  65. 
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ріодѣ  выздоровденія  или  же  въ  тяжелыхъ  случаяхъ  і).  Признаками, 
указывающими  на  близкое  выздоровлепіе  онъ  считаетъ  увеличен- 
ное выдѣленіе  прозрачной  и  свѣтлой  мочи,  а  также  появление  фу- 
рункуловъ  *).  Если  въ  сочиненіяхъ  Бранда  и  замѣчается  „значи- 
тельный недостатокъ  критики"  (ЬіеЪеппеізіег),  то  заслуга  его  во 
всякомъ  случаѣ  уже  тѣмъ  велика,  что  побудила  другихъ  къ  ме- 
тодическому изслѣдованію  леченія  тифозныхъ  холодной  водой. 
Вапеіз  въ  своей  работѣ  (ВеоЪасМші^еп  ііЬег  йіе  \Ѵігкіш#  сіег 
ВеЪапсІІип^  сіез  Турііиз  ші<;  ТГагтееиШеЬип§-  аиі"  йіе  Кбгрегіеш- 
регаіиг  ипгі.  (Не  Нагп5іоЙаизсЪеіо1іш§')  указываетъ  между  прочимъ 
на  то,  что  при  послѣдовательномъ  леченіи  тифа  холодной  водой 
увеличивается  выдѣленіе  мочевины,  чѣмъ  п  объясняется  наблю- 
дающаяся при  этомъ  Интактность  нервной  системы,  такъ  какъ 
бредъ,  кома  и  т.  д.  по  крайней  мѣрѣ  отчасти — результаты  недо- 
статочная очишенія  кровп  отъ  негодныхъ  азотистыхъ  вешествъ  3). 
Появившаяся  въ  1866  г.  работа  «Гигдепвеп'а  (кІіпізсЪе  ЗіисЦеи  ііЬег 
сііе  ВеЬапйІип^  сіез  АЪйотіпаІ  Турниз)  составила  эпоху  въ  во- 
просѣ  о  леченіи  тифа  холодной  водой.  Рез}льтаты,  приводимые 
имъ  необыкновенно  благоиріятны.  Что  же  касается  метода,  то 
онъ  сначала,  возвратившись  къ  Сштіе  употреблялъ  преимущест- 
венно души  і°  тахішит  4-21°  Си  шіпішиш  -{-  4о  С.  и  продол - 
жительности  тахітиш  15'  шіпішиш  2 — 3',  впосдѣдствіи  же  поль- 
зовался ваннами,  „такъ  какъ  онѣ,  во  всякомъ  случаѣ,  дѣйству- 
ютъ  также  энергично,  какъ  п  души,  обходятся  же  значительно 
дешевле  и  охотнѣе  переносятся  больными  *)".  Вслѣдъ  за  работа- 
ми ВагІе1з'а  и  Дш'§-епзеи'а  появились  такія  же  изслѣдованія  ІіеЬег- 
теІ8іег'а  и  НадепЬасІіа  изъ  Базельской  клиники  и  2іет88еп'а  и 
Іштегтатіа  изъ  Эрлангенской  клиники.  Уже,  какъ  мы  видѣли, 
Сшгіе  указывалъ  на  то  обстоятельство,  что  холодныя  обливанія 
способны,  если  не  прервать,  то,  во  всякомъ  случаѣ,  умѣрить  и 
сократить  ходъ  лихорадочнаго  процесса.  Наіішап,  Юіетег 
(сіе  Гнусігоіііегаріе  сотте  тоуен  аЪогМГ  йез  петгез  іурЬоШез)  и  др. 
также  думали,  что  можно  водолеченіемъ  прервать  тифъ  5).  Почти 
всѣ  позднѣйгаіе  изслѣдователи  (Вгаий,  ^г^еизеп,  ЬіеЬегтеізіег  и 
др.)  положительно  высказываются  противъ  возможности  прервать 
теченіе  разъ  начавшагося  тифа,  но  за  то  единогласно  утвержда- 


<)  ІЬіа.  стр.  79. 
*)  Шсі.  стр.  62. 

*)  Біс  Неііипк  йек  Турішз.  Вгапй  стр.  3. 
*)  Кііп.  8Шс1.  стр  26. 
•"')  Шсі.  стр.  93.  С 


ютъ,  что  ііродолжительность  процесса  сокращается  и  иптензив- 
ность  его  значительно  умѣряется. 

Такъ  Брандъ  въ  одной  изъ  своихъ  брошюръ  говорить:  „о 
купированіи  ироцесса  не  можетъ  быть  и  рѣчи;  онъ  продолжается 
болѣе  или  ыенѣе  долгое  время,  смотря  по  тяжести  заболѣванія, 
(какъ  и  при  фармацевтнческомъ  леченіи)  но  продолжительность 
болѣзни  укорачивается,  вслѣдствіе  укороченія  иеріода  выздоровле- 
нія" Точно  также  «Іип>еп$еп -2)  указываетъ  па  то,  что  иеріодъ  вы- 
здоровленія  укорачивается  и  что  продолжительность  пребыванія 
тифозныхъ  больныхъ  въ  госпиталѣ  сокращается,  причемъ  подъ 
вліяніемъ  водолеченія  тяжелая  форма  тифа,  можетъ  быть  превра- 
щена въ  легкую 8).  На^епЬасІі  замѣчаетъ:  „купировать  водолеченіемъ 
тифъ  нельзя,  но  имъ  умѣряется  высокая  і°,  одипъ  изъ  самыхъ  по- 
етоянныхъ  и  опасныхъ  симіітомовъ  '),  относительно  же  продолжи- 
тельности пребыванія  въ  госпиталѣ  можно  сказать,  что  она  н# 
удлиняется.  2іет55еп  и  Іттегтапп  лечили  тифъ  постепенно  охлаж- 
даемыми ваннами.  Работа  ихъ  вышла  въ  1870  году;  но  еще  въ 
1866  г.  появилось  сообщеніе  7Летз8еп'а  «йіе  хшескпіаззі^зіе  Ме- 
ііюсіе  йег  каШѵаззегЪеІцш^Іип^'  йез  Турішз  »),  въ  которомъ  онъ 
говорить  о  постепенно  охлаждаемыхъ  вапнахъ.  „Паціентъ  сажает 
ся  въ  ванну,  1°  которой  на  5 — 6°  ниже  его  собственной  1°,  такъ 
при  40 — 41.  С°въ  35°  С.  (28  К.).  Затѣмъ,  мало  по  малу,  въто  время 
какъ  два  помощника  постоянно,  но  очень  легко  растираютъ  тѣло 
приливаютъ  холодной  воды  до  тѣхъ  поръ,  пока  1°  ванны  по  исте- 
чение 10 — 15'  не  понизятся  до  20°  С  (16  К.).  Понижать  больше 
рѣдко  необходимо.  Ванна  длится  20—30'.  Послѣ  нея  больной  пе- 
реносится въ  предварительно  согрѣтую  кровать".  При  такомъ 
способѣ  леченія  и  они  нашли  укорочепіе  въ  продолжительности 
обратпаго  развитія  тифа  (АЫііІип^  6);  что  же  касается  періода 
выздоровленія,  то  онъ  въ  Уі  случаевъ  равняется  8 — 14  днямъ. 

Точно  также  Мозіег  въ  своей  работѣ  „Егі'а1ігип§;еп  йЬег  йіе 
ВеЬаисІІип^  йея  Турішз  Ехапіііетаіісиз"  сообщаетъ,  что  купиро- 
вать тифъ  водолеченіемъ  нельзя,  какъ  бы  рано  ни  пристуилено 


х)  Біе  Неііипд  <1е5  Турішв  стр.  17  и  18  и  2иг  Ііусігоіііегаріе  Лез  Тѵрішз 
стр.  70. 

2)  Кііп.  81ш1.  стр.  96  и  97. 

а)  Кііп.  8ІШІ.  стр.  122. 

*)  Аиз  (Ісг  тсіііс.  кііпік,  ги  Вагеі.  стр.  59. 
5)  Біе  КаІІлѵаззегЪеЬ.  (ісз  Туріі.  стр-  2- 

б)  Біе  КаШѵаззегЪ.  стр.  120  и  121. 
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было  къ  леченію,  но  что  продолжительность  болѣзни,  равно  какъ 
и  перібдъ  выздоровленія  укорачиваются  ')• 

Еще  болѣе  благопріятны  цифры  смертности,  приво.іимыя  автора- 
ми при  водолеченіи  тифа.  Такъ  по  даннымъ  Бранда  изъ  170  имъ  са- 
мимъ  точно  прослѣженныхъ  случаевъ  ни  одивъ  не  кончился  смертью  *% 
Изъ  его  же  обпіирнагостатистическаго  сопоставленія  оказывается, что 
изъ  8141  тифозныхъ,  пользованныхъ  водой,  умерло  7,4%.  Между  тѣмъ 
какъ  у  8296,  пользованныхъ  внутренними  лекарствами,  смертность  до- 
стигла 21,7%  3).  (Вче  "ѴѴаззегЬеЬапйІипё-  йег  Турнбаеп  ГіеЬег  2 
АиЯ.  1877).  По  даннымъ  ,Гиг#еп8ен'а  изъ  160  больныхъ  (съ  ноя- 
бря 1863  г.  по  1866)  умерло  5  (3,1%);  изъ  39  непослѣдовательно 
леченныхъ  тифовъ  умерло  3  ^7,7%);  между  тѣмъ  какъ  съ  1850 — 
1861  г.  изъ  330  умерло  51  (15,4",  о).  По  даннымъ  На^епЬасЬ-а 
(съ  сент.  1866  по  дек.  1867  г.)  изъ  339  больныхъ  умерло  33 
(9,7%),  между  тѣмъ  какъ  съ  1843  по  1853  изъ  444  тифозныхъ 
больныхъ  умерло  135  (30,4%,).  Цифра  эта  впрочемъ  очень  высока, 
такъ  какъ  тутъ  числятся  только  тифы  по  тогдашнимъ  по- 
нятіямъ.  Съ  1854  по  1864  г.  изъ  2174  умерло  334  (26,2%);  если 
включить  сюда  55  лихорадочныхъ  кишечныхъ  катарровъ  и гастри- 
ческихъ  лихорадокъ,  то  смертность  равна  18%.  Съ  мая  1865  по 
сент.  1866  изъ  973  умерло  157  (16,1%).  Съ  1843  по  1864  при- 
мѣнялся  выжидательный  способъ  леченія.  Съ  мая  1865  по  сент. 
1866  активное  леченіе.  Съ  сент.  1866  по  дек.  1867  леченіе  ван- 
нами. Такимъ  образомъ,  при  водолеченіи,  съ  сент.  1866  по  дек. 
1867,  смертность  почти  въ  2  раза  меньше,  чѣмъ  при  экснектатив- 
номъ  леченіи  съ  1854  по  1864  г.  (включая  сюда  и  случаи  желу- 
дочнокишечныхъ  разстройствъ)  и  почти  въ  З'/а  раза  меньше 
смертности  въ  неріодѣ  съ  1843  по  1853,  точно  также  она  почти 
въ  2  раза  меньше  смертности  въ  періодъ  съ  1865  по  1.66  г. 
Тѣмъ  не  менѣе  цифра  смертности  Гагенбаха  (9.7)  еще  относи- 
тельно высока,  въ  сравие.віи  со  смертностью  у  Юргенсена  (3,1%). 
Онъ  объясняешь  это  тѣмъ  обстоятельствомъ,  что  въ  Базельскон 
клиникѣ  примѣнялась  болѣе  теплая  вода  ')  а  калориметрическія  иэ- 
мѣренія  ЬіеЪегшеі$Іег'а,  какъ  извѣстно,  доказали,  что  величина 
дѣнствія  вапны  тѣмъ  больше,  чѣмъ  ниже  ея* температура  3).  По 
2іеш8$еп'у  и  ІпшегтапѴ  изъ  40  тифозныхъ  иослѣдовательно  ле- 


')  ЕгГаЬгчпц  и  т.  д.  стр.  102  и  107. 
2)  Біс  НеПшц?  йез  Турішз  стр.  43. 
я)  Гндрот.  Винтери.  нср.  Нонсб.  стр.  217 
М  Дшз  йег  Месііс.  ЕШп.  гп  Ваз.  стр.  217. 
•'•)  ІЬісІ  стр.  143. 
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ченныхъ  постепенно  охлаждаемыми  ваннами  умерло  3  (7,5%).  Вы- 
читая 8  случаевъ,  которые  нсѣ  окончились  выздоровленіемъ,  остает 
ся  32  больныхъ,  страдавшихъ  посредстиенпо  тяжелымъ  и  тяже- 
лымъ  тифомь  со  смертностью  въ  9,4%,  въ  то  время  какъ  изъ  63- 
тифозныхъ  умѣренно  тяжел  нхъ  и  тяжелыхъ  случаевъ,  не  подверг- 
нутыхъ  водолеченію  умерло  19,  т.е.  30,2%.  Наконепъ  изъ  12  па- 
ціентовъ  послѣдовательно  лечеппыхъ  по  способу  Бранда  умерло  3, 
то  есть  25%. 

По  статистикѣ  Винтерница  ')  нзъ  139  случаевъ  умерло  3%;  у 
него  же  приведена  статистика  смертности  у  Шольца  (4%),  Ригеля 
(4,4%),  Лейхтенпітерна  (5,4%),  Ролле  (Ліонскаго)  (4%). 

По  статистикѣ  Моз1ег'а  *),  изъ  92  больнихъ  еьшнымъ  тифомъ 
умерло  8,  что  составляетъ  8,7  до  9%  смертности;  между  тѣмъ. 
какъ  по  Гризенгеру  средняя  смертность  при  сыпномъ  тифѣ=15 — 
20%,  а  въ  нѣкоторыхъ  эпидеміяхъ  Даже  32 — 50%. 

Такая  сравнительно  малая  смертность,  равно  какъ  и  менѣе 
длительное  н  болѣе  легкое  теченіе  лихорадочнихъ  формъ  подъ 
вліяніемъ  водолеченія  несомненно  указываютъ,  какое  важное  пре- 
имущество имѣетъ  этотъ  способъ  предъ  всѣми,  практиковавши- 
мися до  него.  Явленіе  это  намъ  будетъ  понятно,  если  мы  вспо- 
мнимъ  сь  одной  стороны,  какое  гибельное  вліяніе  имѣетъ  высо- 
кая температура  на  оргаиизмъ  и  какъ  успѣшпо,  съ  другой  сто- 
роны ,  водолеченіе  побѣждаетъ  этотъ  лихорадочный  симнтомъ. 
Дѣйствительно,  \ѴшкІег1ісІі,  Ріейіег,  ТЬотаз  3)  давно  уже  обра- 
тили внимапіе  врачей  на  то,  что  легкое,  либо  тяжелое  теченіе 
тифа,  равно  какъ  и  исходъ  его,  находятся  въ  извѣстномъ  соотно- 
шеніи  съ  высотою  1°.  Равнымъ  образомъ  и  <Іиг§еп8еп  замѣчаетъ: 
„во  всѣхъ  болѣзняхъ,  сопряженныхъ  съ  высокою  температурою, 
сама  она  (т.  е.  іп)  представляетъ  наибольшую  опасность"1.  Точно 
также  и  Либермейстеръ:  „по  моему  мнѣнію,  повышенная  темпе- 
ратура не  только  патогномочическій  симнтомъ  лихорадки,  но  бли- 
жайшая и  достаточная  причина  многихъ  другихъ  свойственных'!, 
или  характерпыхъ  лихорадкѣ  сймптомовъ.  Да,  наконецъ,  повы- 
шенная температура  составляетъ  главную  причину  опасности  ли- 
хорадки ''У.  Съ  другой  же  стороны  намъ  извѣстно,  что  хотя 
кривая  температуры,  установленная  для  тифа  Вундерлихомъ,  Юр- 
генсеномъ  и  Боткинымъ,   при  водолечепіи  существенно  и  не  из- 


<)  Гидротераиід  перен.  Ненсберга,  часть  3,  стр.  217. 

й)  Мозіег.  ЕгІаЬг.  ИЬег  сііо  Всііапйіинв  (Іез  Турішз  ехапі  стр.  101. 

3)  Вгапсі.  Біс  Неііипс  сіез  ТурЬцв,  стр.  51. 

4)  Аиз  сіег  тесііс.  Кітік  т  Вазеі,  стр.  84. 
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мѣняется,  но  за  то  соотвѣтственно  понижается  и  всѣ  наблюдатели 
согласии  въ  томъ,  что  послѣ  холодныхъ  ваннъ  наблюдается  по- 
нижете температуры  тѣла  на  болѣе  или  менѣе  долгое  время  '). 
Такъ,  Лиг^ензен . 2)  находитъ  это  пониженіе  равнымъ  шахішшп 
3"  С,  Треековъ  л)  отъ  2— 2Ѵ20  С,  Мозіег  4)  отъ  1—  40  С,  2іепі55еп 
и  Ігашегтап  5)  отъ  1—4°  С  и  т.  д.  Сверхъ  этого,  всѣ  авторы 
согласны  въ  томъ,  что  наиболѣе  благонріятные  результаты  при 
нодолеченіи  получаются  при  возможно  раннемъ  прпмѣненіи  его. 
На  это,  какъ  мы  видѣли  выше,  указывалъ  уже  Сштіе.  Тоже  са- 
мое заявляли:  Вгапй  °),  йіетзвеп  и  Іттегтапп  7)  и  др.  На§епЬас1і 8) 
указываете,  что  въ  тѣхъ  случаяхъ,  гдѣ  леченіе  было  примѣнено 
раньше  4-го  дня  заболѣванія,  смертность  равнялась  5,4%,  соб- 
ственно даже  3,4%,  въ  случаяхъ  же,  гдѣ  оно  начиналось  между 
4  и  11  днемъ,  смертность  доходила  до  13,3%,  а  при  болѣе  позд- 
немъ  началѣ  леченія  даже  до  28%.  Виптерницъ  9)  изъ  25  скар- 
латинозпыхъ  больныхъ,  которые  подверглись  леченію  въ  самомъ 
началѣ,  не  потерялъ  ни  одного,  между  тѣмъ,  какъ  гораздо  неблаго- 
пріятнѣе  протекали  тѣ  случаи,  въ  которыхъ  онъ  приступилъ  къ 
нему  въ  позднѣпшихъ  иеріодахъ. 

Этотъ  фактъ  можетъ  быть  также  отчасти  объясненъ  тѣмъ,  что, 
умѣряя  заблаговременно  высокую  температура,  мы  не  даемъ  ей 
возможности  вызвать  тѣмъ  измѣненіп  въ  тканяхъ,  которыя  почти 
всегда  обуславливаются  ею  и  которыя  вызываютъ  тяжкія  функ- 
діональныя  разстрбйства. 

Какъ  извѣстпо,  самая  частая  причина  смерти  въ  тифѣ  есть 
нараличъ  сердца  и  могза,  какъ  результате  нроисходящихъ  въ  нихъ 
паренхиматозныхъ  восиаленіп,  ведущихъ  за  тобою  некробіотиче- 
скія  измѣненія  въ  нихъ.  Наблюденія  показали,  что  иодъ  вліяніемъ 
водолеченія  смерть  отъ  паралича  сердца  и  отека  легкихъ  насту- 
паете значительно  рѣже.  Для  примѣра  можно  указать  на  цифры 
приводимый  На&епЬасН'омъ  '").  ГІзъ  973  больныхъ  (съ  Мая  мѣсяца 
1865  цо  Сентябрь  1866  г.)  умерло  отъ  паралича  сердца  й  отека 


')  Неіішш  (ІС5  ТурЬик,  стр.  37. 

-)  К1іпі8сЬ.е  ЗЦкІіеп  ііЪег  и  т.  д.,  стр.  60. 

3)  Мохіег.  ЕгіаЬг.  н  т.  д.,  стр.  У1. 

'')  11)іс1.,  стр.  87. 

3)  І)іс  КаИлѵазясгЪ  н  т.  д.,  стр.  2. 

°)  І)іе  Нёііип^  (Ісз  Турішв. 

')  Віс  Ка11\ѵакксг1).  н  т.  д.,  стр.  9. 

8)  Винтерницъ,  переп.  Ненсберга,  часть  III,  стр.  196. 

'■>)  ІЪЫ.,  стр.  198. 

!»)  Айв  іірг  Мсіііс.  Кііаік  стр.  23. 
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легкихъ  36,  (т.  е.  3,7%),  между  тѣагь  какъ  изъ  339  (съ  Сентябрь 
1866  по  Декабрь  1867  г.)  умерло  только  5  (т.  е.  1,5%).  Его  же 
данныя  показываютъ,  что  и  явленія  со  стороны  мозга  (потеря  соз- 
нанія,  бредъ  и  т.  п.)  устраняются  ')  при  водолеченіи,  а  лпленія 
эти,  какъ  извѣстно.  значительно  ухудшаготъ  прогнозъ  2)-  Не  безъ 
интересно  также  то  обстоятельство,  что  пораженіе  дыхательныхъ 
органовъ,  которые  ми  должны  били  бы  ожидать  а  ргіогі,  при 
водолеченіи  не  учащаются,  но  наоборотъ  бываютъ  рѣже  и  въ  ме- 
нѣе  интенсивной  формѣ.  Такъ,  напримѣръ  долевая  и  дольковая 
ппевмонія  въ  Базельскомъ  госпиталѣ  до  водолеченія  была  наблю- 
даема у  60  изъ  861  больныхъ  брюшиымъ  тифомъ;  изъ  этихъ  60 
умерло  30;  между  тѣмъ,  какъ  послѣ  введенія  водолеченія  изъ  55$ 
тпфозныхъ  больныхъ  таковыя  плевмоніи  ноблюдались  у  36,  изъ 
коихъ  умерло  14.  Иначе  говоря  до  водолеченія  долевая  и  долько- 
вая плевмонія  наблюдалась  въ  7%,  съ  смертностью  отъ  нихъ  въ 
50%  при  водолоченіи  же  въ  4о/в  съ  смертностью  отъ  нихъ  въ  39о/0. 

Точно  также  до  водолечепія  частота  гипостатическихъ  оплот - 
нѣній  была  въ  7,4%  со  смертностью  отъ  нихъ  въ  58%,  а  при 
водолеченіи  въ  6,4о/0  со  смертностью  въ  36%.  Таковое  же  умепг,- 
шеніе  частоты  и  смертности  наблюдалось  въ  отношеніи  воспаленія 
плевры  з).  Точно  Гагенбахъ  доказалъ,  что  и  бронхіальные 

катары  при  водолеченіи  менѣе  интенсивны  чѣмъ  безъ  него  *)•  Что  ка- 
сается кишечныхъ  кровотеченіп,  при  которыхъ  иротивупоказуется 
употребленіе  холодныхъ  ваннъ  (Вгапй  ;і),  .Іиг^епзеп,  На^епЪасп  в) 
и  др.),  то  и  они  бываютъ  не  чаще  при  водолечепіи,  чѣмъ  безъ 
него,  а  иногда  лаже  рѣже:  такъ  напр.,  въ  Базельскомъ  госпиталѣ 
изъ  861  тифозныхъ  больныхъ,  кровотеченіе  было  у  72.  до  введе- 
нія  водолеченія;  иослѣ  же  изъ  882  у  55.  Такимъ  образомъ,  час- 
тота кишечныхъ  кровотечепій  до  водолеченія  была  8,4%;  послѣ 
же  6,2%. 

Несомнѣнно  очень  важенъ  вопросъ,  какимъ  образомъ  влія 
ютъ    холодный    ванны   на  обмѣнъ  веществъ.  На  это  обстоя- 
тельство впервые  было  обращено  впиманіе  Бартомъ  7),  который 


<)  ІЬі(1.  стр.  61. 
»)  ІЬіЛ.  стр.  65. 

а)  Либермейстеръ— общая  терапія  томъ  1-й  часть  2  и  3-я  перев.  Ма. 
иасеина  стр.  44 

*)  Аи8  йс§  тейіс.  КНпік  ги  Вавеі  стр.  75. 
=)  Біе  Неііипд  дев  ТурЬиз  стр-  98. 
е)  Аиз  (1.  Мой.  Кііп.  хи  Вазеі  стр.  11. 
7)  ВагІЬ.  Веіігйде  гиг  \ѴаззегЪе1іапй1ші8  й.  ТѵрЬиз.  АЬЬапйІипе-  Бограі. 
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пришелъ  къ  закдюченію,  что,  подъ  вліяніемъ  водолеченія  количе- 
ство мочи  уменьшается,  точно  также  какъ  и  содержаніе  въ  ней 
мочевины,  хлорид овъ  и  фосфатовъ.  Шредеръ  ')  точно  также  утверж- 
дает!., что  холодныя  ванны  обусловливаютъ  уменыпеніе  количе- 
ства мочевины,  но  на  количество  мочи  не  оказываютъ  замѣтнаго 
вліянія.  Ваиег  и  Кйпзііе  *)  наиротивъ  того  заявляютъ,  что  холод- 
ныя ванны  увеличиваютъ  какъ  количество  мочи,  такъ  и  количе- 
ство мочевины.  Засѣцкій  3)  пришелъ  къ  тому  заключенію,  что 
подъ  вліяніемъ  холодныхъ  ваннъ  (18 — 22°)  во  всѣхъ  безъ  исклю- 
ченія,  случаяхъ  обмѣнъ  азотистыхъ  веществъ  понижается,  равно 
какъ  и  выдѣленіе  фосфатовъ;  количество  же  мочи,  въ  большин- 
ствѣ  случаевъ,  увеличивается.  Имъ  же  было  доказано  и  то  важ 
ное  обстоятельство,  что  при  дѣйствіи  холодныхъ  ваннъ,  и  усвое- 
ніе  твердаго  остатка  и  азота  молока  во  всѣхъ,  безъ  исключенія, 
случаяхъ,  совершается  лучше,  чѣмъ  безъ  нихъ.  Что  касается  Со4, 
то  изслѣдованія  Либермейстера  на  здоровыхъ  и  Шредера  на  ли- 
хорадочныхъ  больныхъ  доказали,  что  выдѣленіе  ея,  послѣ  холод- 
ныхъ ваннъ,  уменьшается  4). 

Такое  благопріятное  дѣйствіе  ваннъ  не  можетъ  быть,  конечно, 
«ведено  исключительно  на  одно  пониженіе  техпературы.  Онѣ 
(ванны)  производятъ  очень  сложный  измѣненія  въ  тѣлѣ,  но,  вѣ- 
роятно,  тѣмъ  не  менѣе,  что  обусловливаемое  ими  пониженіе  тем- 
пературы имѣетъ  наибольшее  значеніе. 

Уже  въ  1873  г.  Зепаіог.  5)  писалъ:  „изслѣдованія  Бранда,  Бар- 
тельса,  Юргенсена,  Либермейстера  и  Гагенбаха,  Цимссена  и  Иммер- 
мана  настолько  доказали  пользу  жаропонижающаго  способа  при  ли- 
хорадочныхъ  болѣзняхъ,  что  теперь  излишне  распространяться 
о  выгодахъ  введенія  его  въ  терапію,  а  необходимо  только  изу- 
зучить  и  оцѣнить  различные  виды  его  примѣненія  вообще  и  въ 
каждомъ  отдѣльномъ  случаѣ  въ  частности".  Еще  съ  больпшыъ. 
конечно,  правомъ  мы  можемъ  сказать  это  въ  настоящее  время  и 
тѣмъ  страннѣе  то  обстоятельство,  что  на  заявленіе,  поданное  9-го 
января  1883  г.  въ  Парижскую  медицинскую  академію  почти  всѣ- 
ми  врачами  Ліопа,  въ  которомъ  они  на  основаніи  9-ти-лѣтней 
практики  и  получепныхъ  результатовъ,  считаютъ  паилучшнмъ  спо- 


і)  Либермсйстеръ.  Общ.  Тер.  Томъ  I,  стр.  46,  пер.  Манассеина,  а  также 
Засѣцкій.  „О  вліяніи  лихорад.  состоянія"  и  т.  д.  диссерт.  1883  стр.  18. 
»)  ІЫ(1.  (Засѣцкій),  стр.  13. 
*)  ТЪІСІ.  стр.  30—32. 

*)  Либерм.  Общ.  Тер.  т.  I,  стр.  46  пер.  ироФ.  Манассеина. 

а)  8епаіог.  Бпіегзисішидсп  ОЬег  ііеп  КіеЪсгІіаЛ.  Ргос05§.  стр.  188. 
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собомъ  леченія  тифовъ — холодный  ванны  съ  обмываніями  и  хоро- 
шее пнтаніе  больнаго,  послѣдовадо  рѣшеніе  предсѣдателя,  Нагсіу, 
что  «акты,  приводимые  ими  (врачами),  не  точны  Впрочемъ,  та- 
кія  явленія  въ  исторіи  гидротераніи  случались  неоднократно.  Та- 
же  Парижская  академія  въ  1842  г.  признала  методъ  Приснитда 
опаснымъ  и  основаннымъ  на  слишкомъ  недостаточномъ  опытѣ  8). 
Либермейстеръ  объясняетъ  такіе  Факты  тѣмъ  обстоятельствомъ, 
что  многіё  наблюдатели  черезчуръ  уже  просто  смотрѣли  на  дѣло 
водолеченія,  между  тѣмъ  какъ  въ  действительности  сталкиваешь- 
ся съ  очень  сложными  обстоятельствами.  „Только  тогда,  когда  раз- 
сѣется  иллюзія,  что  дѣло  такъ  просто,  какъ  это  многимъ  еще  ка- 
жется, когда  вліянія  жаропонижающаго  способа  будутъ  выяснены 
по  крайней  мѣрѣ  въ  грубыхъ  своихъ  проявленіяхъ,  только  тогда 
будетъ  обезпечена  будущность  этого,  действительно,  жизнеспаси- 
тельнаго  средства"  *)..  И  въсамомъ  дѣлѣ,  сама  посебѣ  мысль  охла- 
дить горячее  тѣло  погруженіемъ  въ  холодную  воду  такъ  проста, 
что  уже  неоднократно  приходила  многимъ  въ  голову  и  неоднократно 
пропагандировалась.  Но  па  практикѣ  приходится  сталкиваться  съ 
такими  неожиданными  явленіями,  какъ  напр.  повышеніе  темпера- 
туры во  время  отнятія  тепла,  которое  невольно  наталкивало  на 
предположеніе  о  прямомъ  вредѣ  водолеченія.  Да  при  томъ,  не 
энергично  проводимое  водолеченіе  несомнѣнно  не  могло  давать 
тѣхъ  благопріятныхъ  результатовъ,  о  которыхъ  мы  говорили  вы- 
ше. Оказалось,  что  какъ  здоровый,  такъ  и  больной  организмъ 
стремятся  сохранить  свою  температуру,  путсмъ  такъ  называемой 
„регуляціи  тепла"  и  что  толь:;о  энергичными  пріемами  мы  можемъ 
достигнуть  относительно  значительная  пониженія  температуры. 
Понятно,  поэтому,  что  вопросъ  о  пользѣ  водолеченія  долженъ  былъ 
неразрывно  связаться  съ  вопросомъ  о  тепловой  экономіи  организма. 

Температура  здороваго  человѣка,  какъ  извѣстно,  колеблется 
между  36  и  38°  С,  причемъ  постоянство  этой  температуры  под- 
держивается колебаніями  какъ  въ  образованіи,  такъ  и  зъ  потерѣ 
тепла.  Что  касается  источника  образованія  тепла,  то  оно  обра- 
зуется повсюду  въ  тѣлѣ,  но  главнымъ  образомъ  въ  мышцахъ 
и  въ  железистыхъ  органахъ,  въ  особенности  первыя  составляютъ 
наиболѣе  важный  источникъ  его  4). 

Потеря  тепла  происходить  главнымъ  образомъ  путемъ  прове- 
дения, лучеиспусканія  и  испаренія  съ  поверхности  кожи,  а  также 


1)  „Врачъ"  1883  г.  №  1,  стр.  9. 

2)  Винтерн:  Гидротер.  перев.  Манассеина.  Т.  П,  стр.  72. 
»)  Айв  (Іег  Мегіісіп.  Кііп.  га  Вазеі.  1868  г. 

*}  Фостеръ.  Физіологія,  т.  И,  стр.  111,  перев.  про<х>.  Тарханова. 
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тіутемъ  согрѣванія  выдыхаемаго  воздуха  и  испаренія  воды  при  ди- 
ханіи.  Самое  незначительное  количество  тепла  тратится  на  согрѣ- 
ваніе  мочи  и  кала.  По  вычисленію  Гельмгольца,  на  долю  кожи  при- 
ходится 77,5%  всей  потери  тепла,  на  долю  легкихъ  19,9°о  (5,2>  на 
согрѣваніе  выдыхаемаго  воздуха  и  14,7  на  испареніе  воды  при  дьГ- 
ханій).  На  согрѣваніе  каловыхъ  массъ  и  мочи  идетъ  2,6%  '). 

Наибольшая  потеря  тепла  съ  поверхности  кожи,  происходить 
путемъ  лученія  (отъ  4 — 90°  о)  общей  траты  -тепла  !).  Если  такимъ 
образомъ  подъ  вліяніемъ  какихъ  либо  патологическихъ  условій 
увеличивается  образованіе  тепла  при  нормальной  отдачѣ  его,  либо 
уменьшается  отдача  его  при  нормальномъ  образованіи,  либо  при 
одновременномъ  увеличепіи  того  и  другаго,  они  не  будутъ  совпа- 
дать въ  томъ  смыслѣ,  что  задержка  тепла  будетъ  превалировать 
надъ  образованіемъ,  то  въ  результатѣ  получится  ловыгаеніе  темпе- 
ратуры— одинъ  изъ  самыхъ  главныхъ  симптомовъ  лихорадки.  Въ 
нормальномъ  же  состояніи  обыкновенно  образованіе  и  отдача  теи- 
ла  идутъ  рука  объ  руку;  причемъ  нужно  однако  замѣтить,  что 
механизмъ,  завѣдующій  отдачей  тепла  количественно  сильно  пре- 
валируетъ  надъ  таковымъ,  завѣдывагощимъ  его  образованіемъ. 
Такъ  напримѣръ,  въ  тѣхъ  случаяхъ,  въ  которыхъ  образованіе  теп- 
ла значительно  понижено  (голоданіе,  анемія  и  т.  д.)  или  въ  тѣхъ, 
гдѣ  оно,  наиримѣръ,  вслѣдствіе  сильныхъ  мышечныхъ  занятій  по- 
вышено, температура  тѣла,  тѣмъ  не  менѣе  лишь  на  дробныя  ча- 
сти градуса  разнится  отъ  нормальной. 

Такая  регуляція  достигается  тѣмъ  обстоятельствомъ,  что  сосу- 
ды кожи  то  съуживаются,  то  расширяются,  причемъ  въ  ней  цир- 
кулируете соотвѣтственно  то  меньшее,  то  большее  количество 
крови.  Болѣе  или  менѣе  высокая  температура  кожи  обусловлива- 
ете большую  или  меньшую  отдачу  тепла  окружагощимъ  средамъ. 
Сверхъ  этого,  избытокъ  теплоты  дѣйствуетъ  раздражающимъ  обра- 
зомъ на  центры,  завѣдующіе  потоотдѣленіемъ,  чѣмъ  вызывается 
поте,  который  путемъ  испарепія  отнимаете  тепло  у  тѣла.  Нужно 
принять  также  во  впиманіе,  что  мышечныя  волокна,  заложенныя 
въ  кожѣ,  сокращаясь,  либо  разслабляясь,  уменыпаютъ  или  увели- 
чивайте поверхность  кожи  и  тѣмъ  дѣйствуютъ  измѣняющимъ  обра- 
зомъ на  условія  отдачи  тепла  (Коепгі^  стр.  1 54).  Точно  также  из- 
вѣстная  температура  крови  учащаете  или  замедляетъ  дыханіе  и 
такимъ  образомъ  увеличиваете  или  уменьшаете  отдачу  тепла  и 
этимъ  путемъ.  Что  касается  способности  организма  поддерживать 


1)  ІЬісІ.  стр.  119. 

*)  Внитерннцъ  переп.  НенсСерга  ч.  Ш,  «тр.  12. 
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свою  нормальную  температуру,  путемъ  регуляціоннаго  увеличенія 
тенлопаго  производства,  то  обстоятельство  это  послужило  предме- 
томъ  оживленныхъ  споровъ,  но  впослѣдствіи  было  твердо  установ- 
лено. Лпбермейстеръ  впервые  своими  калориметрическими  изслѣ- 
дованіями  пытался  доказать,  что  отнятіе  тепла  у  тѣла  вызываетъ 
усиленное  производство  его.  Соотвѣтственно  этому  онъ  находилъ 
усиленное  выдѣленіе  СОг  при  охлажденіи  кожи.  8епаіог  же  дока- 
зала., что  усиленное  выдѣленіе  СОг  отнюдь  еще  не  указываетъ  ва 
усиленое  производство  ея.  Но  изслѣдованія  Коепп&'а  и  Хііма  (Тпео- 
гіе  йег  "ѴѴагтеге^иІаІіоп  ипй  й.  ВаІпеоѣЬегаріе.  РПи#.  АгсЬ  і. 
РЬузіоІ  1870)  установили,  что  одновременно  съ  усиленнымъ  выдѣ- 
леніемъ  С02,  происходить  также  и  увеличенное  поглощеніе  Оа  •)• 
СоІовапМ  2)  замѣтилъ,  что  у  морскихъ  свинокъ,  подъ  вліяніемъ 
холода  усиливается  какъ  образованіе  СОг/гакъ  и  поглощеніе  СЬ. — 
РПіі^ег  и  Ѵоіѣ  какъ  на  животныхъ,  такъ  и  на  людяхъ  также  на- 
ходили увеличенное  поглощеніе  Оа  и  усиленное  выдѣленіе  СОг  въ 
холодной  окружающей  средѣ.  Реригъ  объясняетъ  усиленіе  мета- 
морфоза подъ  вліяніемъ  холода  такимъ  образомъ,  что  двигатель- 
ные нервы  мышцъ,  раздражаясь  рефлекторно  со  стороны  чувстви- 
тельныхъ  нервовъ  кожи,  обусловливают  незамѣтныя  мышечпыя 
сокращенія,  который  и  являются  источникомъ  усиленнаго  обмѣна. 
Если  раздраженіе  холода  очень  сильно,  то  мышечныя  сокращенія 
выражаются  ознобомъ.  И  нормальная  теплопроизводительность  воз- 
буждается, по  его  мнѣнію,  рефлекторнымъ  путемъ  такъ,  что  тер- 
мическія  раздраженія  кожи  передаются  продолговатому  мозгу,  а 
отсюда  идутъ  импульсы  къ  поперечно-полосатымъ  мышцамъ,  глав- 
нымъ  очагамъ  тепла,  чѣмъ  н  обусловливается  то  болѣе,  то  менѣе 
энергичный  метаболизмъ.  Положеніе  это  онъ  доказываетъ  тѣмъ 
обстоятельствомъ,  что  у  кураризованныхъ  животныхъ  обмѣнъ  ве- 
ществъ,  равно  какъ  и  температура  значительно  понижается  з). 

Если  такпмъ  образомъ  вопросъ  о  существованіи  регуляціи  пу- 
темъ усиленнаго  тепловаго  производства  и  рѣшенъ  въ  положителт,- 
номъ  смыслѣ,  то  относительно  количественнаго  значенія  его  суще- 
ствует!, еще  разногласіе.  Такъ  РПи^ег  придаетъ  ему  громадное 
значеніе,  въ  то  время,  какъ  Ѵоіі  держится  противуположнаго  взгляда. 
•Зепаіог  доказалъ,  что  раздѣтый  человѣкъ  можетъ  сохранять  спою 
температуру  при  Ѵ>  не  менѣе  27°  С  въ  окружающей  средѣ,  такъ 


*)  КоеЬгіе— РЪувіоІо§іе  Д.  Наиі  р.  155. 

Фостеръ,  физіол.  т.  2,  стр.  118. 
3)  Коекгід  стр.  156. 
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что,  очевидно,  силы  этого  механизма  не  особенно  велики.  Если 
при  патологическихъ  условіяхъ,  какъ  мы  уже  видѣли  выше,  нару- 
шается соотвѣтствіе  между  образованіемъ  и  отдачей  тепла,  то 
получается  либо  повышеніе,  либо  понпженіе  нормальной  темпера- 
туры тѣла.  При  лихорадочномъ  повышеніи  температуры,  какъ  не- 
сомнѣнно  доказано,  существуетъ  усиленное  выдѣленіе  СОг,  а  так- 
же и  поглощеніе  Ог  (СоІозаіШ).  Хотя  Зепаіог  и  находить  воз- 
можнымъ  ставить  увеличенную  отдачу  СО*  въ  зависимости  отъ  бо- 
лѣе  благопріятныхъ  условій  для  ея  выдѣленія,  тѣмъ  не  менѣе,  то 
обстоятельство,  что  совмѣстно  съ  увеличеннымъ  выдѣленіемъ 
СОг  идетъ  и  увеличенное  поглощеніе  Ог;  а  также  то,  что  увели- 
ченная отдача  СОг  существуетъ  въ  течёніи  всего  лихорадочнаго 
процесса,  несомнѣнно  говорить  въ  пользу  усиленнаго  произво- 
дства ея,  а  этого  одного  уже  достаточно,  чтобы  доказать  увели- 
ченное образованіе  тепла  при  лихорадкѣ  (Конгепмъ,  т.  II, 
стр.  388). 

Съ  другой  стороны  намъ  извѣстно,  что  при  лихорадкѣ  появ- 
ляется усиленіе  выдѣленія  мочевины  и  часто  еше  до  услѣдимаго 
повышенія  температуры,  что  и  дало  поводъ  предположить,  не 
даетъ  ли  это  увеличенное  распаденіе  бѣлковъ  въ  результатѣ  анор- 
мальную температуру.  Но  простыя  вычнсленія  показали  (Зепаіог), 
что  образующееся  этимъ  путемъ  тепло  малозначительно,  не  говоря 
уже  о  томъ,  что  кривыя  температуры  и  мочевины  отнюдь  не  сов- 
падаютъ.  Сверхъ  этого  Винтерницъ  утверждаетъ,  что  увеличенное 
выдѣленіе  мочевины  можетъ  быть  отнесено  отчасти  яасчетъ  уси- 
леннаго отдѣленія  мочи,  въ  свою  очередь  обусловленнаго  повышен- 
нымъ  боковымъ  давленіемъ  въ  почкахъ,  вслѣдствіе  сокраще- 
нія  сосудовъ  кожи  и  умаленія  ихъ  емкости  ').  Но,  если  при 
лихорадкѣ  и  увеличено  образованіе  тепла,  то  этого,  во  всякомъ 
случаѣ,  было  бы  недостаточно  для  объясненія  высокой  температу- 
ры, такъ  какъ  Винтерницъ  доказалъ,  что  колебанія  въ  выдѣленіи 
теплоты  кожею,  въ  состояніи  уравновѣшивать  колебапія  въ  про- 
изводив теплоты  втрое  болыпія  нротивъ  нормальной  величины  *). 
Пришлось  поэтому  обратить  вниманіе  на  механизмъ,  завѣдую- 
щій  отдачей  тепла.  Уже  въ  50-хъ  годахъ  ^чке  и  Ріск  впервые 
высказались  за  возможность  повыгаенія  температуры,  вслѣдствіе 
уменьшенной  отдачи  его.  Траубе  же  построилъ  теоріго,  по  кото- 
рой повышенная  температура  является  единственно  резулътатомъ 
уменьшенной  отдачи  тепла,  обусловленной  спазматическимъ  сокра- 


')  Винтерницъ.  Гидротер.  перев.  Ненсб.  ч.  3,  стр.  84. 
2)  ІЬісІ.  стр.  71. 
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щеніемъ  сосудовъ  кожи.  Но  Либермейстеръ  указываетъ  на  тотъ 
фактъ,  что  даже  въ  періодѣ  зноба,  для  котораго  Траубевская  тео- 
рія  казалась  бы  особенно  подходящей,  что  даже  въ  этомъ  періо- 
дѣ  можно  доказать  уже  значительное  повышеніе  тенлопродукціи  и, 
что  у  лихорадящихъ  отдача  тепла  вообще  повышена  >).  Такъ  ре- 
зюмируя результаты  своего  перваго  опыта  на  стр.  104  и  105 
(Аиз  й.  Мей.  Кііп.  2и  Вазеі),  онъ  находитъ,  что  больной  въ  те- 
ченіе  1 834 минуты  потерялъ  160  Саі.  въ  ваннѣ  въ  23%  С.  При  обык- 
новенныхъ  условіяхъ,  здоровый  человѣкъ  39  кііо  вѣса  потерялъ 
бы  только  21  Саі.  Потеря  тепла  въ  холодной  ваннѣ  почти  въ  8 
разъ  превышаетъ  эту  величину.  Больной  втеченіе  183А  минуты  по- 
терялъ столько  тепла,  сколько  здоровый  при  томъ  же  вѣсѣ  тѣла 
потерялъ  бы  при  обыкновенныхъ  условіяхъ  втеченіи  2'/3  часа. 
Сравнивая  затѣмъ  потерю  тепла  здоровыми  и  больными,  въ  ван- 
нахъ  одной  и  той  же  продолжительности  и  температуры,  онъ  на- 
шелъ,  что  потеря  тепла  больными  безъ  исключенія  превышаетъ 
таковую  здоровыми  (стр.  124). 

Изслѣдованія  ЬеМеп'а  также  показали,  что  отдача  тепла  въ 
періодѣ  лихорадочнаго  жара,  почти  въ  полтора — два  раза  превы- 
шаетъ нормальную.  Къ  такому  же  результату  въ  смыслѣ  усилен- 
ной отдачи  тепла  прпшелъ  и  Зепаіог,  экспериментируя  на  лихора- 
дочныхъ  собакахъ  2).  Вагіп  3),  \ѴаЫ  <),  Чесноковъ  8)  и  др.  доказали 
это  также  калориметрическими  измѣреніями.  Изслѣдованія  Мора- 
чевскаго  доказали  усиленіе  выдѣленія  паровъ  съ  поверхности  ко- 
жи съ  повышеніемъ  температуры  °).  Такимъ  образомъ  при  лихо- 
радкѣ  увеличивается  какъ  образованіс,  такъ  и  отдача  тепла.  Если 
бы  механизмъ,  завѣдующій  отдачею  тепла  функціонировалъ  бы 
нормально,  то  понятно  не  было  бы  повышенія  температуры — такъ 
какъ  напримѣръ  при  сильной  мышечной  работѣ,  какъ  уже  сказа- 
но, при  которой  развивается  большое  количество  тепла,  темпера- 
тура тѣла  тѣмъ  не  менѣе  лишь  на  дробныя  части  градуса  раз- 
нится отъ  нормальной,  либо  совсѣмъ  не  измѣняется,    потому  что 


!)  Аиз  (1.  Мссі.  ЮМ.  2Ц  Вазсі  стр.  125- 

'•*)  Зепаіог.  ІМегкисиіщіеп  иЬег  сіеп  ПеЬегЬаГ.  и  т.  д.  стр.  136  и  137. 
3)  Вргйі.  ВеіЬгаде  гиг  ^аззегЬеЬаінІ.  І  Турішв  Іпаид  ЙІ88  Бограі  1866. 
*|  РеІсгзЬ.  Месі.  2еіі8сЬгіЛ  1867  VI  8.  316. 

5)  Чесноковъ.  ЗѴІатеріалы  для  изученія  дѣйствія  ваннъ  въ  различныхъ 
горячечныхъ  болѣзняхъ.  Диссерт.  1870  г. 

8)  Моравчевсвій.  Вопросъ  о  выдѣленіи  водяныхъ  паровъ  и  углекислоты 
кожею  лихорадящ.  больныхъ.  Диссерт.  1884  г.  стр.  32. 
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соотпѣтственно  ей  идетъ  и  усиленная  отдача  тепла;  очевидно  при  ли- 
хорадкѣ  есть  анормальности  со  стороны  органовъ.  завѣдуюпшхъ 
отдачей  тепла  и  главнымъ  образомъ  со  стороны  кожи,  такъ  какъ 
на  ея  долю  приходится  большая  часть  теряемой  теплоты.  Вопросъ 
не  разрѣшается  положеніемъ  ЬіеЬегшеі8Іег'а,  что  при  лихорадкѣ 
регуляція  тепла  установлена  для  болѣе  высокой  температуры, 
точно  также  и  предположеніемъ  Миггі,  что  температура  не  мо- 
жетъ  пасть  до  нормы,  вслѣдствіе  того,  что  тепловое  производство 
въ  лихорадкѣ  находится  въ  постоянно  повышенномъ  состояніи. 
Не  говоря  о  тѣхъ  функціональныхъ  измѣненіяхъ  кожи,  которыя  ве- 
дутъ  по  Лейдену  и  Боткину  къ  задержкѣ  воды  въ  лпхорадочномъ 
организмѣ,  НаШепЬат'у  удалось  доказать,  что  вазомоторы  при  ли- 
хорадкѣ  относятся  иначе  къ  раздраженію,  чѣмъ  въ  нормалр,ном7, 
состояніи.  Такъ  нервные  центры,   управляющее  сосудами  у  нор- 
мальныхъ  животныхъ,  при  прямомъ  и  рефлекторномъ  раздраже- 
ніи  вызываютъ  усиленный  токъ  крови  черезъ  сосуды  кожи  и  тѣмъ 
обусловливают  понижете  температуры,  между  тѣмъ,  какъ  у  ли- 
хорадящихъ  животныхъ  такого  эффекта  либо  совсѣмъ  не  бываетъ, 
либо  встрѣчается  какъ  разъ  обратное:  сосуды  кожи  сильно  съужи- 
ваются  и  отдача  тепла  съ  поверхности  тѣла  уменьшается  ')•  Лей- 
день  и  Френкель  объясняютъ  подобный   явленія  недостаточной 
раздражаемостью  расширителей  2).  Зепаіог  з)  обращаетъ  вниманіе 
на  то  обстоятельство,  что  сосуды  кожи  при  лихорадкѣ  не  бываютъ 
постоянно  въ  состояніи  разслабленія  или  сокращенія,  но,  иопере- 
мѣпно,  безъ  всякой  видимой  причины — сокращаются  и  расширяют- 
ся. Хотя  у  кроликовъ,  какъ  доказано  Шифомъ,  подобныя  ритми- 
ческія  измѣненія  просвѣта  сосудовъ  встрѣчаются  и  въ  нормаль - 
номъ  состояніи,  но  тѣмъ  не  менѣе,  при  лихорадкѣ  у  этихъ  жи- 
вотныхъ замѣчаются  въ  болѣе  рѣзкой  степени,  что  можетъ  зави- 
сѣть  либо  отъ  ненормально  сильныхъ  вазомоторныхъ  раздражителей, 
развивающихся  въ  тѣлѣ  подъ  вліяніемъ  лпхорадки,  либо  отъ  чрез- 
мѣрной  возбудимости  сосудовъ  или  завѣдующихъ  ими  нервовъ, 
Послѣднее  обстоятельство  вѣроятнѣе  и  наглядно  подтверждается 
лвленіемъ,  на  которое  указалъ  Ваишіег  *)  и  которое  состоитъ  въ 
томъ,  что  при  легкомъ  механическомъ  раздраженіи  кожи,  во  вре- 
мя лихорадки  наступаетъ  интенсивная  блѣдность  ея,  не  только 
соотвѣтственно  мѣсту  раздраженія,  но  распространяющаяся  даже 


')  Конгеймъ  стр.  396  и  Зспаіог  1]п1ег8исЬ.  и  т.  д.  стр.  167. 

«)  Конгеймъ  стр.  896. 

»)  Зепаіог.  стр.  153. 

*)  ІЬій.  ІШегеисЪ  стр.  160. 
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за  предѣлы  его  и  персистнрующая  въ  теченіи  нѣсколышхъ  ми- 
ыутъ. 

Точно  также  измѣренія  температуры  кожи  доказали,  что  она 
при  лихорадкѣ  подвержена  значительно  болынпмъ  колебаніямъ, 
чѣмъ  въ  нормальномъ  состояніи  ^аеоЬзоп,  ЗсЬиІеіп,  \Ѵе#8сЪекіег, 
Йсписк,  Шеззе  ').  Такъ  при  лихорадкѣ  ходъ  температуры  кожи  не 
согласуется  съ  ходомъ  внутренней  температуры  тѣла:  при  коле- 
баніяхъ  температуры  подъ  мышкою  рѣдко  превышающихъ  1— 2",  ко- 
лебанія  въ  1°  кожи  могутъ  доходить  до  16°.  Точно  также  темпе- 
ратура кожи  на  разныхъ  соотвѣтственныхъ  мѣстахъ  тѣла  не  со- 
впадаетъ  и  не  выражается  одинаковыми  измѣненіями  при  измѣ- 
неніяхъ  общей  1°  тѣла.  На  основании  вышесказаннаго  вѣро- 
ятпѣе  всего  предположить,  что  высокая  температура  лихорадки  объ- 
ясняется относительнымъ  уменыпеніемъ  отдачи  тепла,  въ  еравне- 
ніи  съ  повышепнымъ  его  образованіемъ.  Понятно  поэтому,  что 
водолеченіе  можетъ  быть  полезнымъ  въ  томъ  смыслѣ,  что  умень- 
шаетъ  образованіе  тепла,  либо  увеличиваетъ  отдачу  его,  либо, 
наконецъ,  одновременно  обусловливаетъ  и  то  и  другое.  Уже  рань- 
ше мы  говорили  о  томъ,  что  многіе  изслѣдователи  пришли  къ 
тому  заключенію,  что  при  непривычномъ  охлажденіи  поверхности 
тѣла,  не  переходящемъ  извѣстные  предѣлы  интензивности  и  про- 
должительности, 1°  тѣла  не  понижается,  а  скорѣе  остается  іп  зіаіи 
Яио  или  же  даже  повышается.  „Изслѣдованія  на  здоровомъ  чело- 
вѣкѣа,  говорить  Либермейстеръ  „убѣдили  .меня  въ  замѣчатель- 
номъ  фактѣ.  Когда  потеря  тепла  съ  поверхности  увеличивается 
въ  умѣренной  степени,  какъ  это  напр.,  бываетъ  при  вліяніи  хо- 
лоднаго  воздуха  на  обнаженное  тѣло,  въ  прохладной  и  даже  ие 
долго  продолжающейся  холодной  ваннѣ,  наконецъ,  при  холодныхъ 
обливанГяхъ,  душахъ,  обмываніяхъ  и  т.  д.,  температура  тѣла,  во 
время  этихъ  манипуляцій  не  понижается,  какъ  можно  было  бы 
ожидать  а  ргіогі,  но  остается  неизмѣпною  или  даже  немного  по- 
вышается". 

„Если  же  продолжительность  либо  интензивность  жаропони- 
жающа™ способа  очень  велика,  то  организмъ  не  въ  состояніи 
'болѣе  оказывать  достаточнаго  сопротивленія  и  внутренняя  1°  тѣла 
также  понижается  *  (ЪіеЪегтеізІег  2).  Заболѣвши  Ап§:іпа  ІопзіПа- 
гіз,  ЬіеЬегтеізіег  па  самомъ  себѣ  убѣдился,  что  и  у  лихорадящаго 
'больнаго,  равно  какъ  и  у  здороваго  умѣренное  увеличеніе  потери 
тепла  съ  поверхности  кожи,  влечетъ  за  собою   не   понижепіе,  а 
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скорѣ  еповыпіеніе  і°  внутри  тѣла  ')  (измѣрееіе  1°  подъ  мышкой).  Два 
другихъ  его  изслѣдованія  (измѣреніе  1°  іп  гесіо)  показали  тоже  самое. 
Кернигъ,  равно  какъ  и  Либермейстеръ  пришелъ  къ  тому  заклю- 
чению, что  у  здороваго  человѣка  всякое  отнятіе  тепла  съ  поверх- 
ности тѣла,  влечетъ  за  собою  повышеніе  1°  іп  ахШа.  Бартъ  2) 
также  находилъ,  что  у  тифознаго  больнаго,  втеченіи  первыхъ 
8  — 15,  Ю  повышается  (ванна  20°  Е.).  Къ  такому  же  результату 
пришелъ  и  Валь  3)  путемъ  измѣренія  1°  въ  ваннѣ  25 — 35°  С  Она 
въ  первые  промежутки  времени  повышается  на  0,05 — 0,4°  С.  и 
обыкновенно  въ  обратномъ  отношеніи  къ  1°  воды. 

Пониженіе  же  V  въ  прохладныхъ  ваннахъ  наблюдается  лишь 
по  истеченіи  15 — 20 — 25'  ихъ  продолжительности,  рѣдко  рань- 
ше (10')  4). 

Чесноковъ  »)  пришелъ  къ  тому  же  результату,  но  при  этомъ  • 
утверждаетъ,  что  „установленный  Либермейстеромъ  законъ  про- 
порціональности  между  увеличеніемъ  образованія  тепла  въ  тѣлѣ 
подъ  вліяніемъ  охлажденія  и  температурою  охлаждающей  ванны 
не  существуетъ". 

Всѣ  вышеназванные  авторы  объясняютъ  подобное  повышеніе  • 
Ц  при  охлажденіи  тѣла,  усиленной  выработкой  тепла  (какъ  мы  го- 
ворили уже).  Такъ  ЬіеЬегшеізіег  нашелъ,  что  у  здороваго  въ 
ваннѣ  20—21°  С.  теплопродукція  въ  4  раза  превышаетъ  среднюю 
нормальную,  въ  ваннѣ  23 — 25°  въ  3  раза,  въ  вапнѣ  30°  въ  2  раза»). 
ВагіЬ  нашелъ,  что  у  лихорадяшаго  больнаго  (сыпн.  тифъ)  въ  ваннѣ 
20»  К.  теплопродукція  въ  6  разъ  превышаетъ  нормальную  здоро- 
ваго человѣка  при  обыкновенныхъ  условіяхъ?).  Равпымъ  образомъ 
и  Валь  повышеніе  наблюдаемое  въ  ванпѣ,  объясняетъ  усилен- 
ною тенлопродукиіей  в).  Методъ,  помощью  котораго  выгаеимено- 
ванные  авторы  пришли  къ  такому  результату  —  калориметриче- 
ски. Калоріей  наз.  количество  тепла,  потребное  для  того,  чтобы 
нагрѣть  1  кі&гт.  воды  на  1"  С.  Вычисляя  потерю  тепла  тѣломъ 
въ  холодной  ваняѣ  можно  по  ней  заключить  и  о  количеств!',  про- 
изведепнаго  тепла.  Для  этого  опредѣляется  количество  воды  въ 
ваннѣ,  ея  1°  и  произвольное  охлажденіе  до  и  послѣ  купанія,  при 


')  ІЫгі.  стр.  95. 

Веіігйке  /иг  ЛѴаязсгЪ.  сіея  ТурЬнз  стр.  84. 
*)  Валь  РеіегзЬ.  Мей.  2еіізсЬгШ  1867  г.  VI, 
<)  ІЬісІ.  стр.  323. 
я)  Чесноковъ.  Дисссрт.  1870  г. 
в)  Аиз  (Іег  шссі.  кііп.  /и.  Ваз.  стр.  98. 
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условіяхъ  одинаковыхъ  съ  тѣми,  который  соблюдаются  во  время  ку- 
панья. Изъ  полученныхъ  цифръ  берется  среднее  ариѳметическое 
и  вносится,  какъ  необходимая  поправка  при  вычисленіи.  Въ  те- 
ченіи  перваго  времени  тратится  извѣстное  количество  тепла, 
вслѣдствіе  периферическая  охлажденія ;  затѣмъ  наступаетъ  мо- 
ментъ,  когда  отдача  тепла  водѣ  въ  одинаковыхъ  промежуткахъ 
времени  становится  равномѣрной,  слѣдовательно  съ  этого  времени 
тѣло  отдаетъ  водѣ  столько-же  тепла,  сколько  одновременно  его 
образуется,  ибо  въ  противномъ  случаѣ  должно  было  бы  насту иить 
пониженіе  Ь>  въ  глубокихъ  слояхъ  его,  доступныхъ  термометру, 
чего  не  наблюдается.  При  этомъ  принимается  еще  въ  разсчетъ 
потеря  тепла  дыханіемъ,  а  также  частями  (голова,  шея),  нахо- 
дящимися внѣ  ванны,  при  чемъ  теплоемкость  тѣла  принимается 
равною  0,83.  Выше  мы  уже  говорили  также  о  томъ,  что  раз- 
драженіе  холодомъ  периферіи  тѣла  обусловливаетъ  усиленное  по- 
глоіденіе  02  и  выдѣленіе  СОа,  что  также  послужило,  какъ  доказа- 
тельство усиленнаго  окисленія  въ  организмѣ,  объясненіемъ  для 
повышенія  1°  при  воздѣйствіи  холода  на  кожу.  Я  раньше  также 
уже  говорилъ  о  томъ,  что  нѣкоторые  авторы  не  придаютъ  такого 
значенія  регуляціи  путемъ  образованія  теила.  Такъ  Винтерницъ 
замѣчаетъ:  „никому  не  придетъ  въ  голову  отрицать,  что  при  от- 
нимали тепла  могутъ  происходить  измѣненія  въ  тенлопроизводи- 
тельности"  (выражающіяся  новышеніемъ  1°).  „Я  оспариваю  только, 
чтобы  величина  и  значительность  такого  повышенія  1°  могли  быть 
опредѣлены  хотя  бы  съ  приблизительною  только  точностью  по 
причинѣ  несовершенства  нашихъ  нознаній";  и  далѣе:  „я  оспари- 
ваю, что  повышеніе  теплонроизводительности,  мною  впрочемъ' до- 
пускаемое, было  бы  столь  значительно,  чтобы  при  сколько  нибудь 
подходящихъ  условіяхъ,  оно  могло  воспрепятствовать  пониженію 
1°  тѣла,  при  отниманіи  тепла"  '). 

Мнѣнія  свои  онъ  доказываетъ  слѣдующими  соображеніями : 
Сторонники  того  взгляда,  что  производство  теплоты  регулируется 
сообразно  тратѣ  ея,  приводить  главнымъ  образомъ  3  аргумента: 
1)  ІІриращепіе  і"  тѣла  во  время  извлеченія  тепла.  2)  Прямая 
или  непрямая  калориметрія.  3)  Увеличенное  выдѣленіе  СО*  во 
время  охлажденія  тѣла  или  послѣ  него.  На  первый  аргументъ 
онъ  возражаетъ,  что  по  пониженію  1°  тѣла  на  одномъ  или  нѣ- 
сколькихъ  мѣстахъ  не  можетъ  быть  основываема  теорія,  будто  бы 
во  время  отниманія  тепла  происходитъ  регулированіе  его  чрезъ 
соотвѣтствующее  тратѣ  производство  тепла,  „такъ  какъ  ходъ  I" 
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въ  одиомъ  или  нѣсколькихъ  мѣстахъ  тѣла  не  даетъ  еще  воз- 
можности дѣлать  заключенія  объ  общемъ  согрѣваніи  или  охлаж- 
дении его,  на  томъ  оенованіи,  что  при  дѣйствіи  холода  на  пери- 
ферию происходитъ  неравномѣрное  распредѣленіе  тепла  и  въ  то 
время,  какъ  подъ  мышкой  наблюдается  повышеніе  1°,  въ  прямой 
кишкѣ  можетъ  быть  пониженіе  ея.  Что  касается  2-го  аргумента, 
то  онъ  признаетъ  въ  основаніи  калориметрпческихъ  псчисленій 
много  произвольнаго.  Такъ  напр.  очень  сомнительно,  по  его  мнѣ- 
нію,  предіюложеніе,  что  средняя  теплоемкость  человѣческаго  тѣла 
равна  0,83.  Далѣе  онъ  признаетъ  преувелпченнымъ  тотъ  выводъ, 
что  при  дальнѣйшемъ  пребываніи  въ  ваннѣ  величина  расходуемой 
теплоты  становится  равномѣрной  и  утверждаетъ,  что  допустивши 
даже  такую  равномѣрность  можно  поставить  се  исключительно 
въ  зависимость  отъ  „устойчивой  однинаковости  температурной 
разности  между  кожей  и  водой"  и  наконецъ,  что  „попытки  опре- 
дѣленія  величины  периферическаго  охлажденія  вслѣдствіе  той  же 
непрочности  въ  постановкѣ  опытовъ  не  удаются  или  доказываютъ, 
что  при  усиленной  выдачѣ  тепла  производство  его  не  усиливается 
въ  одинаковомъ  размѣрѣ."  Разбирая  наконецъ  3-ій  пунктъ  онъ, 
основываясь  на  изслѣдованіяхъ  Бертло  и  Клодъ-Бернара,  прихо- 
дить къ  тому  выводу,  что  „ни  изъ  количества  употребленнаго 
кислорода,  ни  по  выдѣленію  СО*  нельзя  опредѣлить  величину 
теплопроизводительности  1). 

Если  мы  коснемся  теперь  вопроса,  какимъ  образомъ  объяс- 
няютъ  полезный  эффектъ  ваннъ  авторы,  доиускающіе  усиленную 
теплопроизводительность  подъ  вліяніемъ  охлажденія  кожи,  то  от- 
носительно этого  существуетъ  предположеніе,  что,  вслѣдъ  за  уси- 
леннымъ  развитіемъ  тепла  во  время  охлажденія,  наступаетъ  по- 
слѣдовательно  уменьшеніе  въ  производствѣ  его,  которое  болѣе  или 
менѣе  вполнѣ,  а  иногда  и  съ  излишкомъ  компенсируетъ  пред- 
шествовавшее повышение  и  что  въ  то  время,  какъ  благопріятный 
эффектъ  охлажденій  при  незначительной  интензивности  ихъ  обу- 
словливается исключительно  этимъ  послѣдовательнымъ  яѣйствіемъ 
(КасЬ\ѵігкіш#),  при  болѣе  интензивныхъ  и  продолжительиыхъ  от- 
нятіяхъ  тепла  обращаетъ  на  себя  впиманіе  еще  и  другой  факторъ. 
Уже  у  здоровыхъ  людей  можно  отнятіемъ  тепла  большой  интен- 
зивности и  продолжительности  преодолѣть  регуляцію;  у  лихорадя- 
шихъ  же  больпыхъ  этого  можно  достигнуть  и  менѣе  энергичными 
мѣрами,  такъ  какъ  регуляція  у  нихъ  не  такъ  устойчива,  какъ  у 
здоровыхъ.    Принимая  во  вниманіе  это  обстоятельство,  а  также 


і)  Винт.,  Гидрот.  т.  Ш.,  персв.  Ненсб.,  стр.  131—151. 
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и  то,  что  потеря  тепла  въ  холодной  ваннѣ  лихорадящихъ  значи- 
тельно превышаетъ  таковую  у  здоровыхъ,  будетъ  вполнѣ  понятно, 
что  далеко  не  все  тепло,  теряемое  ими,  вновь  воспроизводится. 

И  дѣйствительно  въ  ваннѣ  въ  20°  при  потерѣ  тепла  во  308 
саі.  продукція  равнялась  только  159.  Въ  ваннѣ  21,5°  при  потерѣ 
въ  297  саі.  продукція  равнялась  148 ;  въ  23°  ваннѣ  при  потерѣ 
въ  160  саі.  продукція  равнялась  58 ;  въ  24,1  на  потерю  въ  225 
саі.  продукція  равнялась  138.  „Отсюда  вытекаетъ,  что  хотя 
у  лихорадящихъ  каждое  усиленіе  потери  тепла  съ  поверхности 
кожи  и  влечетъ  за  собою  усиленную  теплопродукцию,  мы  тѣмъ 
не  менѣе  въ  состояніи  этимъ  путемъ  понизить  пхъ  что  обу- 
словливается отчасти  послѣдовательнымъ  дѣйствіемъ,  отчасти  на- 
сильственнымъ  преодолѣніемъ  регуляціи"  По  мнѣнію  Винтер - 
вица  нѣтъ  надобности  предполагать,  что  благопріятное  дѣйствіе 
ваннъ  обусловливается  слѣдующею  за  охлажденіемъ  уменьшенною 
производительностью  тепла.  Гораздо  проще  можно  объяснить  его 
исключительно  уравновѣшиваніемъ  *  между  охлажденною  пери- 
феріею  и  другими  внутренними  слоями  тѣла.  Точно  также  въ  то 
время  какъ  по  взгляду  Либермейстера,  при  охлажденіи  кожи,  оки- 
слительные процессы  въ  тѣлѣ  усиливаются  въ  такой  мѣрѣ,  что 
несмотря  на  увеличенную  потерю  тепла,  1°  тѣла  остается  всетаки 
постоянной,  Винтерницъ  полагаетъ,  что  такаго  усиленія  тепло- 
производительности  можно  избѣжать,  если  обращать  вниманіе  на 
то,  чтобы  во  время  охлажденія  периферические  сосуды  оставались 
расширенными2).  Какъ  важно  для  практики  рѣптеніе  этого  спор- 
наго  пункта,  понятно  само  собою,  потому  что  наиболѣе  вѣскимъ 
доводомъ  противъ  охлаждагощаго  метода  леченія  является  тотъ 
фактъ,  что  имъ  усиливается  теплопроизводительность,  а  слѣдова- 
тельно  обмѣнъ  матеріи  и  сопряженная  съ  нимъ  истощительная 
лихорадка. 

Для  доказательства  своего  взгляда  Винтерницъ  приводить 
таблицу  „состоянія  1°  тѣла  до  и  послѣ  выхода  изъ  двухъ  16' 
ваннъ,  10'  продолжительности  „А"  безъ  и  „В"  съ  одновремен- 
ными въ  ней  растираніями  у  здороваго  18  л.  поденщика.  Изъ 
этой  таблицы  явствуетъ,  что  въ  то  время  какъ  въ  ваннѣ  безъ 
растиранія,  і«  подмышкою  5'  спустя  послѣ  оставленія  ванны  стала 
выше  на  0,3°,  въ  одинаково  продолжительной  и  прохладной  ваннѣ, 
въ  которой  сильно  растирали  поверхность  тѣла,  1°  подмышки 
послѣ  ванны  не  поднялась  выше,  чѣмъ  до  нея.    Далѣе  въ  ваннѣ 


Аиз  йег  тейіс.  кііп.  гп  Вазеі.  стр.  135—138. 
2)  Винтерн.  Гидрот.  пер.  Ненсб.  стр.  161. 


—  26  — 


А  (безъ  растиранія)  *  подмышковой  впадины  по  истеченіи  45' 
установилась  лишь  на  той  же  степени,  какъ  до  ванны;  въ  ваннѣ 
же  В  (съ  растир.)  1°  подмышки  спустя  15'  упала  на  0,2  и  Ѵа  ч. 
спустя  была  все  еще  ниже  первоначальной  на  0,1  С.  По  истеченіи 
10'  послѣ  ванны  А  „I  іп  гесіо  начинаетъ  понижаться  на  0,1»  С. 
въ  послѣдующіе  промежутки  нисходитъ  еще  на  0,1°  и  удержи- 
вается на  этой  ступени  до  25'  и  лишь  черезъ  Ѵз  ч.  послѣ  охлаж- 
дения начинаетъ  возвышаться  постепенно".  Въ  ваннѣ  же  В  „спу- 
стя 5'  по  ея  оставленіи  1°  іп  гесіо  понижена  на  0,3  С.  и  продол- 
жаетъ  постоянно  падать  еще  въ  теченіи  20',  когда  доходитъ  до 
0,(і  С.  Такое  охлажденіе  продолжается  до  30'  послѣ  выхода  изъ 
ванны,  т.  е.  въ  то  еще  время,  когда  въ  подмышкѣ  уже  началось 
іювышеніе  Iе".  Къ  этому  слѣдуетъ  прибавить,  что  ванны  эти 
производились  въ  одни  и  тѣже  часы  и  при  условіяхъ  возможно 
одинаковыхъ.  Далѣе  Винтерницъ  приводить  примѣръ  разлпчнаго 
эффекта  ваннъ  одинаковой  продолжительности  и  *°  въ  случаѣ  умѣ- 
ренно  интензивнаю  тифа,  при  чемъ  въ  одной  ваннѣ  больной  не 
растирался,  въ  другой  же  2  служителя  во  все  продолженіе  ванны 
энергически  растирали  всю  пвверхность  тѣла  и  прилежно  поли- 
вали ее;  при  этомъ  оказалось,  что  послѣ  первой  ванны  (18°)  і° 
по  истеченіи  1І\  ч.  понизилась  лишь  по  0,2°  С,  въ  то  время  какъ 
послѣ  второй  она  по  истечеяін  Чі  ч.  пала  на  0,8;  послѣ  цервой 
ванны  кожа  представлялась  безкровною;  послѣ  2-оп  сосуды  ока- 
зались расширенными ;  за  1-ой  ванной  послѣдовалъ  сотрясатель- 
ный ознобъ,  за  2-ой  его  не  было1)-  Отъ  1-ой  ванны  эффектъ  вы- 
шелъ  незначительный  еще  и  потому,  что  не  только  отдача  тепла 
въ  ней  была  меньше,  но  что  произошло  и  болѣе  сильное  образо- 
вание тепла,  вслѣдствіё  глубоко  проникшаго  въ  тѣлѣ  охлажденія 
периферическихъ  окончаній  —  чувствительныхъ  нервовъ2).  Нужно 
замѣтить,  что  Ьая  ванна  была  сдѣлана  утромъ,  2-ая  въ  3  ч. 
по  полудни,  во  время  вечерняго  ожесточенія.  8епа1;ог  3)  также 
утверждаетъ,  что  ,,тотъ  методъ,  который  одновременно  съ  сильнѣй- 
шимъ  отвлеченіемъ  тепла  обусловливаешь  наиболѣе  сильное  рас- 
ширеніе  сосудовъ  несомнѣнно  могъ  бы  считаться  идеаломъ  охлаж- 
дающаго  способа."  Наиболѣе  удобоиснолнимымъ  и  безонаснымъ 
онъ  считаетъ  комбинацію  холодпыхъ  ваннъ  съ  раздраѵкепіомъ 
кожи.  Но,  по  его  мнѣнію,  растйранія  ея  не  удовлетворяют!,  цѣли 
па  томъ  основаніи,  что  вызываемая  ими  гинеремія  неиродолжп- 


М  Винторн.  Гидрот.  пер.  Ненсб.  стр.  132. 

2)  ІЬіП .  стр.  163—164. 

3)  йепаіог.  ІІпІегзисЬипц.  стр.  190. 
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тельна  и  легко  подъ  вліяніемъ  холодной  воды  уступаетъ  ыѣсто 
еще  сильнѣйшему  сжатію  сосудовъ,  не  говоря  уже  о  томъ,  что 
растирапія  сами  по  себѣ  развиваютъ  теплоту  (стр.  193).  Онъ 
предлагаетъ  поэтому  растирать  кожу  горчицей  и  утверждаетъ,  что 
комбинація  кожныхъ  раздраженій  съ  холодными  ваннами  влечетъ 
за  собою  болѣе  сильное  и  длительное  охлаждение,  чѣмъ  простая 
ванна  равной  продолжительности  и  1°  (стр.  192).  На  основаніи 
вышесказаннаго  я,  вслѣдствіе  важности  этого  вопроса  для  практики, 
рѣшилъ  заняться  имъ,  имѣя  въ  виду  лишь  опрѳдѣлить,  на  сколько 
дѣйствительно  ванны  съ  одновременнымъ  растираніемъ  поверх- 
ности тѣла  полезнѣе  простыхъ  ваннъ  въ  смыслѣ  величины  и  про- 
должительности пониженія  1°.  Имѣющіеся  получиться  выводы  я 
считалъ  важными  потому,  что  въ  случаѣ  положительнаго  резуль- 
тата можно  было  бы  при  прочихъ  равныхъ  условіяхъ  удовольство- 
ваться меньшимъ  количествомъ  ваннъ,  обстоятельство,  значеніе 
котораго  по  достоинству  будетъ  оцѣнено  всѣми,  кому  извѣстны 
затрудненія,  сопряженный  съ  ваннами  въ  больпшхъ  госпиталяхъ, 
а  также  и  въ  частной  практикѣ  (Зепаіог  стр.  192).  Далѣе  ни- 
кто, конечно  и  не  рѣшнтся  оспаривать  преимущества  меньшаго 
числа  охлажденій,  если  можно  достигнуть  ими  одипаковаго  эффекта 
(Винт.  т.  III.  стр.  209). 

Я  сдѣлалъ  для  этой  цѣли  60  парал.  ваннъ  (30  съ  растира- 
ніемъ,  30  безъ  растир.).  Больные  мужчины  (8)  имѣли  брюшной 
тифъ,  а  женщины  (въ  послѣродовомъ  состояніи)  въ  числѣ  3 — кор- 
поральный  эндометритъ.  Ванны  всѣ  дѣлались  въ  6  час.  вечера,  за 
исключеніемъ  двухъ  (табл.  №  2),  сдѣланныхъ  въ  12  час.  по-полуд- 
ни,  причемъ  і°  ванны,  количество  воды  въ  ней  и  продолжительность 
были  одинаковыми.  Т  ванны  во  всѣхъ  наблюденіяхъ  равнялась 
20°  В,  а  продолжительность  10'.  Исключенія  составляютъ  лица, 
отмѣченныя  въ  табл.  1  и  2,  для  которыхъ  были  сдѣланы  ванны 
15',  продолжительности  и  въ  таблицѣ  4-й  8'  продолжительности. 
До  ванны  I  измѣрялась  подъ  мышкой,  во  рту  и  ін  гесіо.  Больной 
укладывался  на  бокъ,  подмышечная  впадина  тщательно  вытира- 
лась и  въ  нее  помѣщался  обыкновенный,  свѣренный  съ  нормаль- 
пымъ,  термометръ,  послѣ  чего  плечо  прижималось  къ  боковой  по- 
верхности груди,  ладонь  покоилась  на  передней  грудной  поверх- 
ности, а  локоть  приходился  нѣсколысо  ниже  ребернаго  края.  Тер- 
мометръ легко  удерживался  тяжестью  находившейся  надъ  нимъ 
руки.  Въ  гесШт  вводился  максимальный  термометръ,  всегда  на 
одну  и  ту  же  величину — 5  сант.,  во  избѣжаніе  ошибки,  могущей 
произойти  отъ  неодинаковой  і  на  различной  глубинѣ  прямой  киш- 
ки. (Кое1ігі§-  стр.  143).  Такой  же  термометръ  вводился  въ  ротъ 
между  щекой  и  зубами.  Но  показанія  его  въ  моихъ  наблюденіяхъ 


я  считаю  положительно  невѣрными,  вслѣдствіе  того,  что  больные 
безпрестанно  открывали  ротъ,  ио  всей  вѣроятности,  вслѣдствіе  не- 
удобства дышать  однимъ  носомъ.  Я  не  говорю  уже  о  томъ,  что  показа- 
нія  термометра,  помѣщеннаго  во  рту  вообще,  какъ  извѣстно,  невѣрны, 
вслѣдствіе  неизбѣжнаго  охлажденія,  происходя щаго  при  дыханіи. 
КоеЬгіё'  совѣтуетъ  во  избѣжаніе  этого  помѣщать  термометръ  подъ 
языкомъ;  я  этого  не  дѣлалъ,  но  думаю,  что  больнымъ  было  бы 
трудно  держать  такъ  термометръ  въ  теченіи  2Ѵг  ч.,  да  притомъ 
врядъ-ли  этимъ  путемъ  удалось  бы  избѣжать  охлажденін  при  от- 
крытомъ  ртѣ.  По  истеченіи  15'  отмѣчалась  і  всѣхъ  3  термомет- 
ровъ.  Срокъ  этотъ  вполнѣ  достаточенъ  для  того,  чтобы  ртуть 
достигла  наивысшаго  уровня  въ  термометрѣ,  помѣщенномъ  подъ 
мышкой  (Хіетззеп  ')  Кегпі^  и  др.4.  Для  термометра  же,  помѣ- 
щеннаго  іп  гесіо,  онъ  болѣе  чѣмъ  достаточенъ;  такъ  какъ  для 
его  согрѣванія  необходито  только  5',  а  при  высокой  лихорадкі; 
даже  2 — 4'  (Хіешззеп  2),  \Ѵіпіегпіг  3),  Диг^ег$еп  *)  и  др.  Въ  са- 
мой ваннѣ  1;  измѣрялась  только  іп  гесіо  и  во  рту.  Опять  таки  и 
здѣсь  получались  невѣрныя  цифры  въ  термометрѣ,  помѣщен- 
номъ  во  рту,  вслѣдствіе  тѣхъ  же  самыхъ  прпчинъ.  Термометръ 
вводился  въ  гесіит  больнаго  до  погруженія  въ  ванну,  при  чемъ 
вода  почти  всегда  достигала  половины  шеи  больнаго,  на  голову 
клался  холодный  компрессъ.  При  ваннахъ  безъ  растирапііі, 
больной  сидѣлъ  совершенно  спокойно,  по  возможности  не  со- 
вершая движеній;  при  ванныхъ  же  съ  растираніями  онъ  энергич- 
но растирался  2  служителями,  при  чемъ  я  удержиналъ  термометръ 
въ  прямой  кишкѣ,  во  избѣжаніе  его  смѣщенія  при  толчкахъ  не- 
избѣжно  связанныхъ  съ  этими  манипуляціями.  При  ваннахъ  съ 
растираніями  больной  еще  до  ванны  сильно  растирался  двумя  слу- 
жителями до  появленія  рѣзкой  краеноты  и  только  послѣ  этого  по- 
мѣщался  въ  ванну.  Растиранія  производились  суконкамп.  Предва- 
рительно, какъ  при  ваннахъ  съ  растираніями,  такъ  и  безъ  ннхъ 
голова  обливалась  холодной  водой.  По  окончапіп  ванны  на  боль- 
наго одѣвалась  рубашка  и  подштанники  и  онъ  немедленно  пере- 
носился въ  палату,  гдѣ  вышесказанпымъ  способомъ  опять  поме- 
щались термометры  и  температура  тѣла  обозначалась  въ  теченіи 
1  часа  каждыя  15',  въ  течепіи  2  часа  каждыя  30'.  Другіе  авторы 


')  Віс  Ка11\ѵа$5егЬеЬ.  сіез  Турішз  стр.  16. 
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8)  Гидрот.  Винтерн.  пер.  Нснсб.  стр.  204. 
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ВагЛ  Кегпі^  а)  ЛУаЫ  3),  наблюдали  въ  ваннѣ  температуру 
подмышковой  впадины,  нричемъ  укрѣпленіемъ  руки  къ  туловищу 
достигали  плотнаго  замыканія  ея.  Впрочемъ  "ѴѴаЫ  не  погружалъ 
плеча,  заключавшаго  термометръ  въ  ванну. 

Для  сравнительной  оцѣнки  дѣйствія  ваннъ  съ  растираніямп  по- 
верхности тѣла  и  безъ  нихъ,  я  примѣнилъ  статистическіп  методъ 
хотя  созпаю,  что  количество  сдѣланныхъ  мною  ваннъ  незначитель- 
но для  этого;  но  тѣмъ  не  менѣе  уже  и  на  этомъ  скудномъ  мате- 
ріалѣ  можно  видѣть  относительное  превалированіе  въ  силѣ  дѣй- 
ствія  ваннъ  съ  растираніями  надъ  ваннами  безъ  нихъ.  Для  того, 
чтобы  судить  о  величинѣ  нониженія  температуры  подъ  вліяніемъ 
той  или  другой  ванны,  я  обозначаю  самую  большую  величину  на 
которую  понизилась  первоначальная  температура  въ  соотвѣтствен- 
номъ  мѣстѣ  тѣла  во  время  наблюденія.  Для  того  же,  чтобы  су- 
дить о  продолжительности  эффекта  ваннъ,  я  обозначаю  разницу 
между  первоначальною  температурою  и  температурою  того  же  са- 
маго  мѣста,  спустя  2  часа  послѣ  ванны.  Я  сознаю,  что  и  этотъ 
пріемъ  не  совсѣмъ  точенъ,  такъ  какъ  онъ  предполагаетъ  пра- 
вильный ходъ  температуры  т.  е.  иначе  говоря,  заставляетъ  ду- 
мать, что  если  разница  между  первоначальной  температурой  и 
температурой  спустя  2  часа  послѣ  ванны  сравнительно  больше,  то 
соответственно  этому  долженъ  пройдти  и  болыпій  промежутокъ 
времени  для  того,  чтобы  температуры  первоначальная  и  конечная 
сравнялись. 

Температуру  въ  ваннѣ  я  измѣрялъ  для  того,  чтобы  рѣшить, 
дѣйствительпо  ли  температура  тѣла  остается  іп  зіаііщио  или  по- 
вышается, подъ  вліяніемъ  охлажденія,  какъ  утверждаетъ  Либер- 
мейстеръ  и  др.  и  можно  ли  энергическими  растираніями  кожи  до 
ванны  и  во  время  ея  воспрепятствовать  этому  повышенію,  какъ 
увѣряетъ  Виптерницъ.  И  въ  этомъ  отпошеніи  я  опять  таки  при- 
знаю неточность  метода  въ  томъ  смыслѣ,  что  измѣривши  темпе- 
ратуру въ  палатѣ,  я  предварительно  удалялъ  термометры  и  за- 
тѣмъ  (немелленпо)  заставлялъ  переносить  больнаго  въ  ванную  ком- 
нату, причемъ  при  растираніи,  до  погруженія  больнаго  въ  ваішу 
проходило  еще  нѣкоторое  время  (не  болѣе  4  минутъ),  потребное 
для  того,  чтобы  до  красна  растереть  кожу.  Но  мнѣ,  во  всякомъ 
случаѣ,  нельзя  было  поступить  иначе.  Если  бы  я  даже  и  заста- 


0  ВагІЬ.  Біззег.  Богр.  1866. 
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волъ  перенести  больнаго  непосредственно  изъ  палаты  въ  ванну, 
не  вынимая  термометровъ,  то  максимальный  термометръ,  поме- 
щенный іп  гесіо  могъ  бы  только  показывать  болѣе  высокую  тем- 
пературу, чѣмъ  та,  которая  была  до  ванны.  На  показанія  же  тер- 
мометра во  рту,  я  по  вышеизложеннымъ  причинамъ  совсѣмъ  не 
могъ  положиться.  Что  же  касается  способа  Вагіпа,  Кегпі&а  и 
др.  (помѣщать  термометръ  подъ  мышку),  то  я  не  смѣю  сомнѣвать- 
ся  въ  точности  ихъ  сообщеній,  но  думаю  во  всякомъ  случаѣ,  что 
это  мнѣ  врядъ  ли  бы  ѵдалось.  Кернигъ  эксперимеетировалъ  на 
на  самомъ  себѣ.  \ѴаЫ,  какъ  я  уже  выше  говорилъ  заставлялъ 
своихъ  болъныхъ  не  погружать  въ  воду  плеча,  заключавшая  тер- 
мометръ. Мнѣ  оставалось  (какъ  дѣлалъ  и  Чесноковъ)  помѣщать 
термометръ  въ  гесшш  непосредственно  предъ  погруженіемъ  боль- 
наго  въ  воду  *)•  Разсматривая  результаты,  получевныя  при  измѣ- 
реніяхъ  температуры  въ  самой  ваннѣ,  мы  видимъ,  что  какъ  при 
ваннахъ  съ  растираніями,  такъ  и  безъ  нихъ  температура  іи  гесіо, 
по  истеченіи  10  минутъ,  проведенныхъ  въ  ваннѣ,  сравнительно  съ 
первоначальной  температурой  въ  томъ  же  мѣстѣ,  повышалась,  оста- 
валась неизмѣнною  и  падала.  Величина  разности  колебалась  меж- 
ду 0,0 — 0,5—0,9 — 1,2  и  даже  1,6-  При  этомъ  самая  большая  ве- 
личина повышенія  температуры  въ  ваннѣ  съ  растираніями  0,9? 
самая  большая  паденія  ея  1,6.  Въ  ваннахъ  безъ  растиранія  са- 
мая большая  повышенія  1,1,  самая  большая  пониженія  0,9.  Въ 
среднемъ  выводѣ,  при  ваннахъ  съ  растираніями  (среднее  изъ  30 
ваянъ)  1°  іп  гесіо  въ  самой  ваннѣ  падаетъ  на  0,1;  при  ваннахъ 
безъ  растиранія  (то-же  число)  повышается* на  0,02. 

При  ваннахъ  съ  растираніями  температура  повышалась  изъ 
30  разъ  въ  10-ти  случаяхъ,  неизмѣеного  оставалась  въ  одномъ 
случаѣ  и  понижалась  въ  19.  Слѣдовательно  почти  въ  Ѵз  всѣхъ 
случаевъ  она  попшкалась  и  только  въ  Уз  повышалась  и  оставалась 
неизмѣнною.  Въ  вапнахъ  же  безъ  растиранія  температура  только 
въ  11-ти  случаяхъ  (.изъ  30)  понижалась,  т.  е.  Уз  всѣхъ  случаевъ; 
въ  19  ти  же  случаяхъ,  наоборотъ  повышалась  и  не  измѣнялась  т. 
е.  почти  въ  Уз  всѣхъ  случаевъ. 

Разсматривая  затѣмъ  результаты  измѣренія  температуры  въ 
вапнѣ  у  каждой  отдѣльной  личности,  мы  можемъ  замѣтить  слѣ- 
дующее.  У  Любови  Никитиной  (табл.  I)  температура  въ  ваннѣ, 
какъ  при  растираніи,  такъ  и  безъ  него,  падала;  у  Натальи  Кар- 
повой (табл.  Ы  она  при  растирапіи  повысилась,  безъ  растиранія 
осталась  іп  зІаШ  ^ио.  У  Каштанова  (табл.   3)  она  при  вапнахъ 


і)  Чесноковъ  вводнлъ  термометръ  іп  гесШт  въ  самой  паннѣ. 
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безъ  растираній  2  раза  оставалась  неизмѣнной  и  одинъ  разъ  по- 
высилась; при  ваннахъ  же  съ  растираніями  2  раза  пала  и  одинъ 
разъ  повысилась.  Всего  изъ  6-ти  разъ  понизилась  два  раза.  У 
Васанкевича  (табл.  4)  она  безъ  растиранія  одинъ  разъ  пала,  одинъ 
разъ  осталась  іп  $1а1и  ^ио;  ири  ваннахъ  съ  растираніяии  оба  ра- 
за пала.  Изъ  4  ванпъ  пала  въ  3-хъ.  У  Сроко  (табл.  5)  она  при  ван- 
нахъ безъ  растиранія  5  разъ  повышалась  и  только  одинъ  разъ 
пала;  при  ваннахъ  съ  растираніями  4  раза  повышалась  и  2  раза 
падала.  Всего  изъ  12  разъ  пала  только  въ  3.  У  Игнатьевой  (та- 
блица 6)  она  оба  раза  (при  растираніи  и  безъ  него)  повышалась. 
У  Елушина  (табл.  7)  она  при  растираніи  одинъ  разъ  поднялась 
и  2  раза  пала;  безъ  растираній  всѣ  три  раза  понижалась.  Всего 
изъ  6-ти  разъ  пала  въ  5-ти.  У  Московки  (табл.  8)  температура 
іп  гееіо  въ  ваннахъ  безъ  растираній  оба  раза  оставалась  іп  зіаих 
^ио;  при  растираніяхъ  одинъ  разъ  пала,  а  другой  осталась  неиз- 
мѣнной.  РІзъ  4  разъ  въ  одномъ  только  пала. 

У  Алексѣя  Козлова  (табл.  9)  она  безъ  растиранія  2  раза  по- 
высилась и  одинъ  разъ  пала,  точно  также  и  при  растираніи.  Изъ 
6  разъ  слѣдовательно  4  раза  повысилась  и  только  2  раза  пала.  У 
Япъ  Соа  (табл.  10)  она  при  растираніяхъ  всегда  падала;  безъ  ра- 
стираній  же  изъ  4  разъ  въ  одномъ  осталось  іп  зіаіи  ^ио,  въ 
остальныхъ  же  3  также  пала.  Изъ  8  случаевъ  слѣдовательно,  пала 
въ  7.  Наконецъ  у  Семена  Крикунова  (табл.  11)  она  безъ  расти- 
раній  одинъ  разъ  пала,  одинъ  разъ  повысилась  и  2  раза  осталась 
іп  зіаШ  ^ио.  При  растираніяхъ  же  изъ  4  разъ  пала  въ  3.  Изъ  8 
разъ  слѣдовательно  пала  въ  4. 

Нельзя  не  замѣтить,  что  у  однихъ  изъ  вншесказанныхъ  лицъ, 
исключая  Крикунова,  температура  въ  общемъ  при  растираніи  и 
безъ  него  по  преимуществу  либо  повышалась,  либо  падала.  Осо- 
бенно рѣзкіе  примѣры  этого  представляютъ  съ  одной  стороны 
Иванъ  Сроко  (табл.  5),  у  котораго  она,  преимущественно,  повы- 
шалась (изъ  12  разъ  въ  9),  съ  другой  стороны  Янъ  Соа  (т.  10), 
у  котораѵо  она  преимущественно  падала  (изъ  8  случаевъ  7).  Это 
обстоятельство  меня  тѣмъ  болѣе  поразило,  что  Сроко  и  Соа  пред- 
ставляютъ два  совершенно  противоноложныхъ  типа.  1-й  здоро- 
вый, мускулистый  человѣкъ,  повидимому  сангвиникъ  (полякъ),  дру- 
гой, хотя  тоже  здороваго  тѣлосложенія,  но  съ  довольно  большимъ 
количествомъ  жира,  поражающій  своею  неподвижностью  и  индиф- 
ферентностью ко  всему,  даже  при  полномъ  сознаніи  (чухонецъ). 
Мнѣ  кажется,  по  этому,  нельзя  ли  поставить  измѣненія  въ  темпе- 
ратурѣ  тѣла  въ  ваннѣ,  въ  зависимости  отчасти  отъ  индивидуаль- 
ности. 

Обратившись   затѣмъ   къ   ходу   температуры   послѣ  ванны, 
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мы  видимъ,  что  наибольшее  паденіе  температуры  подъ  мышкой 
наблюдается  въ  болыпинствѣ  случаевъ  по  истеченіи  15'  послѣ 
ванны.  Такъ  изъ  общаго  числа  ваннъ  (60)  наибольшее  паденіе 
температуры  подъ  мышкой  по  истеченіи  15  минутЪ  наблюдалось 
въ  56  случаяхъ;  по  истеченіи  30'  только  въ  одномъ;  ноистеченіи 
45'  тоже  въ  одномъ;  затѣмъ  по  одному  разу  по  истеченіи  1  часа  и 
1  ч.  30  мин.,  причемъ  столь  долгое  паденіе  температуры  въ  обо- 
ихъ  послѣднихъ  случаяхъ  наблюдалось  послѣ  ваннъ  съ  растира- 
піями.  Что  касается  температуры  прямой  кишки,  то  наибольшее 
паденіе  ея  наблюдалось  въ  30  случаяхъ  (изъ  всѣхъ  60)  по  исте- 
ченіи  30'  послѣ  ванны.  По  истеченіи  15'  наибольшее  паденіе  тем- 
пературы іп  гесіо  наблюдалось  въ  11  случаяхъ.  Въ  9  случаяхъ 
оно  было  по  истеченіи  45'.  Въ  7  по  истеченіи  1  часа.  Въ  одномъ 
по  истеченіи  1  ч.  30'  и  въ  двухъ  по  истеченіи  2  часовъ.  Три 
послѣднія  цифры  тоже  всѣ  принадлежать  ваннамъ  комбинирован- 
нымъ  съ  энергичнымъ  растираніемъ  тѣла.  При  ваннахъ  безъ  ра- 
стиранія  тѣла  наибольшее  паденіе  температуры  подъ  мышкой  въ 
среднемъ  выводѣ  равняется  1,3,  при  ваннахъ  съ  растираніямп 
1,62.  Послѣдняя  цифра  такимъ  обравомъ  превышаетъ  первую  на 
0,32  С  У  отдѣльныхъ  личностей:  Любови  Никитиной  (т.  1)  при 
ваннѣ  безъ  растиранія  наибольшее,  паденіе  температуры  подъ 
мышкой  равняется  1,4»  С;  у  нея  же  при  ваннѣ  съ  растиранЬіми 
1.8о  с.  Послѣдняя  цифра  превышаетъ  первую  на  0,4°  С  У  На- 
тальи Карповой  (д-абл.  2),  при  ваннѣ  безъ  растиранія,  наибольшее 
паденіе  иодъ  мышкой  1,3,  съ  растираніями  0,3;  такимъ  образомъ 
въ  этомъ  случаѣ  получается  плюсъ  на  цѣлый  градусъ  въ  пользу 
ванны  безъ  растпранія.  Замѣчу  теперь  же  что  Карпова  представ- 
ляетъ  единственное  исключеніе  въ  томъ  смыслѣ,  что  у  нея  въ 
общемъ,  ванна  съ  растираніями  тѣла  дала  менѣе  благо  пріятный 
результатъ,  чѣмъ  безъ  нихъ.  Возможное  объясненіе  этому  я  по- 
мѣщу  ниже.  У  Ильи  Каштанова  (табл.  3),  при  ваннахъ  безъ  расти- 
ранія,  наибольшее  паденіе  температуры  подъ  мышкой  (среднее  изъ 
3  ваннъ)  равняется  1,7,  а  съ  растираніями  (среднее  изъ  такого 
же  числа  ваннъ)  2,3.  Разница  въ  пользу  комбинированныхъ  съ 
растираніями  ваннъ  въ  0,6.  У  Ивана  Васанкевпча  (табл.  4)  наи- 
большее паденіе  температуры  подъ  мышкой  при  ваннахъ  безъ 
растиранія,  среднее  изъ  двухъ  ваннъ,  равняется  1,5.  У  него  же, 
при  ваннахъ  съ  растираніями  2,3.  Плюсъ  въ  пользу  послѣднихъ 
на  0,8  С.  У  Сроко  (табл.  5)  ванны  безъ  растиранія  тахіпшш 
понижали  температуру  іп  ахіііа  на  0,82°;  съ  растираніямп  же  на 
1,18°.  Плюсъ  въ  пользу  послѣднихъ  на  0,  36°  С. 

Прасковья  Игнатьева  (табл.  б)  послѣ  ванны  безъ  растиранія 
имѣла  наибольшее  паденіе  температуры  подъ  мышкой  въ  0,7; 


—  33  — 


послѣ  ванны  же  съ  растираніемъ  въ  0,8°  С  Здѣсь  разница  въ 
пользу  послѣдней  ванны  только  0,1°  С..  У  Никифора  Клушина 
(табл.  7)  наибольшее  паденіе  температуры  цодъ  мышкой  послѣ 
ваннъ  безъ  растирапія  (среднее  изъ  3  ваннъ)  1,45°  С;  у  него  же 
послѣ  ваннъ  съ  растираніями  (среднее  также  изъ  3  ваннъ)  2,05. 
Разница  въ  пользу  послѣдаихъ  0,6.  У  Александра  Московки  (табл. 
8),  при  ваннахъ  безъ  растиранія,  наибольшее  паденіе  температуры' 
подъ  мышкой  равняется  (среднее  изъ  2  ваннъ)  1,58, — съ  расти - 
раніями  же  1,7.  Разница  въ  0,12  въ  пользу  послѣднихъ.  У  Алек- 
сѣя  Козлова  (табл.  9)  "наибольшее  иаденіе  температуры  іп  ахіііа 
при  ваннахъ  безъ  растиранія  (среднее  изъ  3  ваннъ)  1,45;  съ  ра- 
стираніями  1,55.  Разаость  въ  пользу  послѣднихъ  0,10°  С.  У  Яна 
Соа  (табл.  10)  (среднее  изъ  4-хъ  ваннъ)  наибольшее  паденіе  тем- 
пературы подъ  мышкой  при  ваннахъ  безъ  растиранія  1,55,  при 
ваннахъ  съ  растираніями  1,78.  Разность  въ  пользу  послѣднихъ 
въ  0,23°  С-  Наконецъ  у  Семена  Крикунова  (табл.  11)  при  ван- 
нахъ безъ  растиранія  наибольшее  паденіе  температуры  подъ  мыш- 
кой 1,13; — съ  растираніями  же  1,48  (среднее  изъ  4  ваннъ);  разни- 
ца въ  пользу  послѣднихъ  въ  0,  35°  С.  Такимъ  образомъ  у  всѣхъ, 
за  иск.почешемъ  Карповой,  ианпы  съ  растираіііями  т-вла  понижа- 
ли температуру  подъ  мышкою  на  большую  величину,  ч*мъ  бевъ 
нихь,  въ  среднемъ,  какъ  я  уже  выше  говорилъ,  на  0,32°  С. 

Наибольшее  паденіе  температуры  іп  гесіо  у  Любови  Никити- 
ной (табл.  1)  при  ваннѣ  безъ  растиранія  0,6,  при  ваннѣ  съ  ра- 
стираніями  1,4.  Разница  въ  пользу  послѣдней  0,8°  С.  У  Карповой 
(табл.  2)  при  ваннѣ  безъ  растиранія  0,5;  съ  растираніями  0,0, 
разница  въ  пользу  1-й  въ  0,5.  У  Ильи  Каштанова  (табл.  3,  средн. 
изъ  3  ваннъ)  наибольшее  паденіе  температуры  іп  гесіо  безъ  ра- 
стиранія  1,2;  съ  растираніями  1,7.  Разность  въ  пользу  комбини- 
рованныхъ  ваннъ  0,5.  У  Васапкевича  (табл.  4)  безъ  растираній 
тѣла  1,45;  съ  растираніями  2,05.  Разность  въ  пользу  ваннъ  съ 
растираніями  0,6.  У  Сроко  (табл.  5)  при  ваннахъ  безъ  растираній 
(среднее  изъ  6  ваннъ)  0,77;  при  ваннахъ  съ  растираніями  1,03. 
Разность  въ  пользу  послѣднихъ  0,26°  С.  У  Прасковьи  Игнатьевой 
(табл.  6)  при  ваннѣ  безъ  растиранія  и  съ  растираніемъ  одинако- 
во 0,3°  С.  Но  какъ  видно  изъ  таблицы  таковое  поннженіе  во  2-мъ 
случаѣ  удерживалось  въ  теченіи  часа  послѣ  ванны  и  только  по 
истеченіи  1Ѵ2  часовъ  послѣ  нея  повысилась  на  0,2,  между  тѣмъ, 
какъ  въ  1  случаѣ  температура  уже  чрезъ-  полчаса  послѣ  ванны 
вновь  повышается  па  0,1°,  а  по  истечепіи  іѴг  часовъ  на  0,4°.  У 
Клушппа  (табл.  7)  (среднее  изъ  3  ваннъ)  безъ  растиранія  темпе- 
ратура иадаетъ  па  1,17,  съ  растираніями  1,5.  Разница  въ  пользу 

з 


—  34  — 


послѣднихъ  0,336  С.  У  Московки  (табл.  8)  при  ваннахъ  безъ  ра- 
стирания тѣла  (среднее  изъ  2  ваннъ)  1,  25;  съ  растираніями  1,35. 
Разность  въ  пользу  нослѣднихъ  въ  0,1°  С.  У  Козлова  (табл.  9), 
при  ваннахъ  безъ  растиранія  и  съ  растираніями,  температура  іп 
гесіо  тахітшп  одинаково  падала  на  1,0.  Но  разсматривая  табли- 
цу мы  видимъ,  что  первыя  двѣ  ванны  съ  растираніями  даготъ 
сравнительно  большее  нониженіе  температуры  іп  гесіо,  чѣмъ  соот- 
вѣтственныя  2  безъ  растиранія  и  только  третья  ванна  съ  расти- 
раніями  уступаетъ  въ  этомъ  отношеяіи  соотвѣтственной  безъ  ра- 
стиранія.  Я  полагаю,  что  причина  въ  этомъ  случаѣ  кроется  въ 
томъ,  что  3  ванна  съ  растираеіемъ  была  сдѣлана  при  температу- 
рѣ  подъ  мышкой  въ  38,9  и  іп  гесіо  39,1,  температурахъ,  сравни- 
тельно мало  различающихся  отъ  пормальной,  следовательно  и  въ 
отношеніи  регуляціи  1;  болѣе  къ  ней  подходящихъ.  А  здоровый, 
какъ  извѣстно  и  какъ  уже  выше  было  сказано,  устойчивѣе  сохра- 
няетъ  свою  температуру  путемъ  регуляціи  (Либермейстеръ).  У 
Соа  (табл.  10)  при  ваннѣ  безъ  растираній  температура  іп  гесіо 
тахітит  падала  на  1,14,  а  съ  растираніемъ  на  1,28.  Разница  въ 
пользу  послѣднихъ  0,14°  С- 

Наконецъ,  у  Крикунова  (табл.  II)  при  ваннахъ  безъ  расти- 
раній  тахітшп  паденія  температуры  іп  гесіо  0,75,  —  съ  расти- 
].іаніями  1,1.    Разность  въ  пользу  послѣднихъ  въ  0,35°. 

Въ  среднемъ  —  изъ  30  ваннъ  безъ  растираній  температура 
тахітит  падала  іп  гесіо  на  0,97;  съ  растнраніями  уже  на  1,23. 
Разность  въ  пользу  послѣдпихъ  въ  0,26°.  Такимъ  образомъ  ваияы 
еопряженныя  съ  одновременными  энергичными  растратами 
Тѣла  въ  среднемъ  на  большую  величину  понижаютъ  темпера- 
туру ііі  гесіо,  ч-мгь  ванны  безъ  нихъ. 

Перейдемъ  теперь  къ  2-й  части  нашей  задачи,  т.  е.  къ  во- 
просу, какая  разница  въ  вліяніи  ваннъ  съ  растираніями  и  безъ 
нихъ  въ  отношеніи  продолжительности  эффекта,  обусловливаема™ 
ими. 

У  Любови  Никитиной  (табл.  I)  чрезъ  2  часа  послѣ  ванны  безъ 
растиранія,  температура  подъ  мышкой  оставалась  пониженной  на 
0,4,  иослѣ  же  ванны  съ  растираніями  на  1,2.  Разница  въ  пользу 
иослѣдней  въ  0,8°  с.  У  Натальи  Карповой  (табл.  2-я)  темпера- 
тура при  ваннѣ  безъ  растиранія  къ  концу  наблгоденія  повыси- 
лась на  0,2;  —  съ  растираніями  же  на  0,6.  Разница  въ  пользу 
1-й  ванны  на  0,4-  У  Каштанова  (табл.  3-я),  по  истеченіи  двухъ 
часовъ  нослѣ  ванны  безъ  растиранія,  температура  подъ  мышкой 
средпимъ  числомъ  (изъ  3  ваннъ)  оставалась  пониженной  сравни- 
тельно съ  первоначальной  еще  на  0,77 ;  послѣ  ванны  же  съ  рас- 
тираніемъ  на  0,57.    И  въ  этомъ  случаѣ  разность  въ  0,2  прихо- 
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дится  въ  пользу  ваннъ  безъ  растиранія.  У  Васапкевича  (табл.  4-я), 
температура  подъ  мышкой,  по  истеченіи  2-хъ  часовъ  послѣ  ванны 
безъ  растиранія,  оставалась  въ  среднемъ  пониженной  па  0,5;  послѣ 
же  ванны  съ  растираніями  на  1,45.  Разность  въ  пользу  послѣд- 
нихъ  въ  0,95°.  У  Сроко  при  ваннахъ  безъ  растираній,  темпера- 
тура въ  среднемъ  оставалась  пониженной  на  0,63°;  съ  растира- 
ніями  же  —  на  0,82.  Разность  въ  пользу  послѣднихъ  въ  0,19. 
У  Игнатьевой  (табл.  6-я)  температура  подъ  мышкой,  но  истеченіи 
2-хъ  часовъ  послѣ  ванны  безъ  растираній  повысилась  на  0,4 ; 
послѣ  ванны  же  съ  растираніями  на  0,1.  Разница  въ  пользу 
послѣдней  въ  0,3°  с  У  Клушина  (табл.  7-я),  температура  подъ 
мышкой  оставалась  пониженной  въ  среднемъ  (изъ  3-хъ  ваннъ)  на 
0,65  при  ваннахъ  безъ  растираній  и.  на  0,77°  при  ваннахъ  съ 
растирапіями.    Разница  въ  пользу  послѣднихъ  въ  0,12*  с. 

У  Московки  (табл.  8-я),  при  ваннахъ  безъ  растираній  (среднее 
изъ  2-хъ  ваннъ),  температура  оставалась  пониженной  па  0,83 ; 
при  ваннахъ  же  съ  растираніями  на  0,9.  Разница  въ  пользу  но- 
слѣднихъ  въ  0,07°  с.  У  Козлова  (табл.  9-я)  подмышковая  темпе- 
ратура по  истеченіи  2-хъ  часовъ  послѣ  ваннъ  безъ  растираній  въ 
среднемъ  оставалась  пониженной  на  0,72°  с;  послѣ  ваннъ  же  съ 
растираиіями  на  0,7.  Разность  въ  пользу  первыхъ  въ  0,02"  с. 
У  Соа  (табл.  10-я)  же,  нослѣ  ваннъ  безъ  растиранія  на  0,4;  послѣ 
ваннъ  съ  растираніями  (среднее  изъ  4-хъ)  на  0,8.  Разность  въ 
пользу  послѣднихъ  въ  0,4.  Наконецъ  у  Крикунова  (табл.  11-я) 
чрезъ  2  часа,  по  окончаніи  ванны  безъ  растираній,  температура 
подъ  мышкой  (въ  среднемъ  изъ  4-хъ  ваннъ)  оставалась  понижен- 
ной на  0,13;  съ  растираніями  же  на  0,53.  Разность  въ  пользу 
послѣднихъ  въ  0,4°  С. 

Въ  общемъ  (изъ  30  ваннъ),  температура  подъ  мышкой  чрезъ 
2  часа  по  окончаніи  ванны  безъ  растираній  оставалась  понижен- 
ной сравнительно  съ  первоначальной  на  0,51 ;  съ  растиранілми 
же  на  0,72.  Разность  въ  пользу  послѣднихъ  въ  0,21°  С  Однако- 
же  въ  отдѣльности  у  3-хъ  изъ  вышеназванныхъ  лицъ,  ванны  безъ 
растиранія  давали  въ  этомъ  отношеніи,  повидпмому  лучшій  ре- 
зультата. Изъ  нихъ,  у  Карповой,  какъ  я  уже  говорилъ,  ванна 
безъ  растираній  произвела,  вообще,  луч шій  эффектъ,  чѣмъ  ванна 
съ  растираніями.  У  Козлова  такое  обстоятельство  находится  въ 
зависимости  уже  отъ  вышеизложенной  причины;  такъ  какъ  въ 
первыхъ  параллельныхъ  ваннахъ,  комбинированный  безусловно  да- 
вали лучшій  результата,  чѣмъ  ванны  безъ  растираній.  Чтоже 
касается  Каштанова,  то  я  полагаю,  что  это  обстоятельство  можно 
отчасти  объяснить  болѣс  совершенннмъ  уравненіемъ  тепла  (при 
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ваннахъ  съ  растираніемъ)  между  различными  слоями  тѣла.  Въ 
самомъ  дѣлѣ  въ  то  время  какъ  при  ваннахъ  безъ  растираніи, 
температура  подъ  мышкой  по  истеченіи  2-хъ  часовъ  оставалась 
пониженной  на  0,77,  температура  ш  гесіо  за  это  время  оказы- 
валась пониженной  на  0,57;  при  ваннахъ  же  съ  растираніями  — 
въ  то  время  какъ  температура  подъ  мышкой  оставалась  понижен- 
ной на  0,57,  она  іп  гесіо  разнилась  отъ  первоначальной  на  0.77. 

На  основаніи  вышеизложеннаго  мояшо  утверждать  вообще,  что 
при  ваннахъ  съ  растнраніями  чрезъ  2  часа  по  окончанін  пхъ, 
температура  подъ  мышкой  въ  среднемъ  остается  пониженной 
на  большую  величину,  чѣмъ  при  ваннахъ  безъ  нихъ. 

Черезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  безъ  растиранія,  температура  іп 
тесіо  у  Любови  Никитиной  (табл.  1-я)  оказывается  пониженной  срав- 
нительно съ  первоначальной  на  0,3; — съ  растираніями  жена  1,1.  Раз- 
ность въ  пользу  послѣдней  въ  0,8.    У  Натальи  Карповой  (табл. 

2-  я)  послѣ  ванны  безъ  растираній  —  на  0,0;  послѣ  вапны  же 
съ  растираніями  повысилась  сравнительно  съ  первоначальной  на 
0,7.  Разность,  слѣдовательно,  въ  пользу  1-й  въ  0,7.  У  Кашта- 
нова (табл.  3-я)  температура  іп  гесіо  послѣ  ваннъ  безъ  "растнра- 
нія  въ  среднемъ  (изъ  3-хъ  ваннъ)  по  истеченіи  2-хъ  часовъ  ока- 
зывалось ниже  первоначальной  на  0,57;  послѣ  ваннъ  же  съ  рас-, 
тираніями  на  0,77.  Разница  въ  пользу  послѣднихъ  въ  0,2°  С 
У  Васанкевича  (табл.  4-я),  послѣ  ваннъ  безъ  растираній  въ  сред- 
немъ (изъ  2-хъ  ваннъ)  на  0,75;  послѣ  ваннъ  же  съ  растирапіями 
на  1,4.  Разница  въ  пользу  послѣднихъ  въ  0,65  С.  У  Сроко 
(табл.  5)  послѣ  ваннъ  безъ  растираній  въ  среднемъ  (изъ  6  ваннъ) 
на  0,6;  —  съ  растираніями  же  на  0,93.  Разница  въ  пользу  по- 
слѣднихъ  въ  0,33.  У  Игнатьевой  по  истеченіи  2-хъ  часовъ  послѣ 
ванны  безъ  растираній,  температура  оказывается  выше  первона- 
чальной на  0,4;  послѣ  ванны  лее  съ  растираніями  на  0,2.  Раз- 
ница въ  пользу  нослѣдней  въ  0,2°  С.  У  Клушина  (табл.  7- я) 
температура  понижена  сравнительно  съ  первоначальной,  по  нсте- 
ченіи  2-хъ  часовъ  послѣ  ванпъ  безъ  растирапій  въ  среднемъ  (изъ 

3-  хъ  ваннъ)  на  0,68;  послѣ  ванпъ  же  съ  растираніями  на  0,77. 
Разница  въ  пользу  иослѣднихъ  въ  0,09"  С  У  Московки  (табл. 
8-я)  какъ  послѣ  ваннъ  безъ  растнраній,  такъ  и  съ  ними,  темпе- 
ратура въ  среднемъ  понижена  іп  гесіо  сравнительно  съ  первона- 
чальной (по  истеченіи  2-хъ  часовъ,  разумѣется)  одинаково  на  1,05. 

У  Козлова  (табл.  9-я) — послѣ  ванны  безъ  растнраній  (въ  сред- 
немъ) на  0.78;  послѣ  ваннъ  съ  растпраніями  на  0,77.  Разница  въ 
пользу  первыхъ  на  0,01.  Причина  этого  обстоятельства  та  же  самая, 
-о  которой  я  говорилъ  уже  выше  (см.  табл.).  У  Соа  (табл.  10) 
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чрезъ  2  часа  но  окопчаши  ванни  безъ  растираиш,  температура 
ііі  гесіо  въ  среднемъ  оказывалась  пониженной  сравнительно  съ 
первонаьальной  на  0,56;  послѣ  ванны  же  съ  растираніями  на  0,68 
Разница  въ  пользу  послѣднихъ  0,12°  С.  Наконецъ  у  Крикунова 
(табл.  11)  послѣ  ваннъ  безъ  растираніп  (въ  среднемъ  изъ  4  ваннъ) 
на  0,18;  послѣ  же  ваннъ  съ  растираніями  на  0,45.  Разница  въ 
пользу  послѣднихъ  въ  0,27°.  Въ  общемъ  выводѣ  (изъ  30  ваннъ), 
температура  іп  гесію  по  истеченіи  2-хъ  часовъ  по  окончаніи  ваннъ 
безъ  растирапій  въ  среднемъ  оказывалась  пониженной  (сравнитель- 
но съ  первоначальной)  на  0,54;  послѣ  ваннъ  же  съ  растираніями 
на  0,74.  Разница  въ  пользу  послѣднихъ  въ  0,2°  С. 

—  Такимъ  образомъ :  послѣ  ваннъ  съ  растрам іям и.  темпе- 
ратура чрезъ  2  часа  ін  гесіо  оказывается  пониженной  сравни- 
тельно съ  первоначальной  па  большую  величину,  чѣмъ  поели 
ванпъ  безъ  них  ь. 

Для  наглядности  считаю  не  лишнимъ  помѣстить  слѣдующую 
таблицу : 

Чрезъ  2  часа  послѣ  ванны  темпе- 
ратура понижена  сравнительно  съ  пер- 
воначальной :  При  ваннахъ     При  ваннахъ 

безъ  растир.       съ  растир. 

іп  гесіо  ....  0,54  0,74 
подъ  мышк.    .    .    .    0,51  0,72 

Наибольшее  паденіе  температуры: 

іп  гесіо  ....  0,97  1,23 
подъ  Мышк.    .  ' .    .    1,3  1,62 

Въ  ваннѣ  темпер,  измѣнялась : 

іи  гесіо      .    .    .    -(-0,02  —0,1 

8енаіог  1)  предлагая  комбинировать  холодныя  ванны  съ  одновре- 
меннымъ  раздраженіемъ  кожи  горчицей,  между  прочимъ  указываетъ, 
на  то  обстоятельство,  что  больные  съ  удоволъствіемъ  пребываютъ 
въ  ваинѣ,  такъ  какъ  холодная  вода  смягчаетъ  раздраженія,  при- 
чиненный горчицей.  Я  могу  также  сказать,  что  больные  съ  гораз- 
до ббльшимъ  удовольствіемъ  переносили  ванны  съ  растираніями, 
чѣмъ  безъ  нихъ;  по  всей  вѣроятности  вслѣдствіе  того,  что  прите- 
кающая постоянно  къ  кожѣ  теплая  кровь  (при  растираніи  тѣла) 
умѣряетъ  раздраженіе  чувствительныхъ  нервовъ,  обусловливаемое 
холод  омъ. 
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Я  обратилъ  также  вниманіе  и  на  то  обстоятельство,  что  при  $ 
ваннахъ  съ  растираніями,  больныхъ  какъ  въ  самой  вавнѣ,  такъ  и  I 
послѣ  нея  почти  никогда  не  знобило.  Между  тѣмъ  какъ  принуж-  1 
денные  сидѣть  неподвижно,  мои  паціен  гы  всегда  жаловались  на  | 
ощущеніе  зноба  въ  холодной  ваннѣ  и  выражали  желаніе  поскорѣе  I 
избавиться  отъ  нея-  Единственное  непріятное  послѣдствіе  ваннъ  1 
съ  энергичными  растираніями,  это  наблюдающееся  иногда  чрезмѣр- 
ное  раздраженіе  кожи,  у  одного  изъ  больныхъ  выразившееся  даже  I 
формальною  сыиыо,  вслѣдствіе  чего  я  и  долженъ  былъ  освободить  '| 
его  отъ  дальнѣпшихъ  экспериментовъ.  Но  и  это  обстоятельство  бы- 1 
ло  слѣдствіемъ  излишняго  старанія  со  стороны  служителей. 
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Таблица  1-ая  *). 

1.  Любовь  Никитина  (ЕпйотекШб  согрогаі)  4-й  день.  Ванна 
въ  6  час.  вечера  въ  20°  К.  15'  продолжит. 

безъ  растиранім- 


до  ванны  і° 
іп  г.— 40.2 
р.— 39.7 


въ  ваннѣ  1° 


п.  м. — 40. 


112 

28 


111  г. 
Р- 


-39.7 
-38.8 


104 
24 


1)  4° 

іп  г.— 39.6 
р.— 38.4 
п.  м—  38.6 

іп  г.— 39.6 
р.— 38.9 
п.  м— 39.3 


100 

28 


100 

32 


Послѣ  ванны: 
2)  1° 

іп  г.— 39.6 
р. — 38.7 
п.  м.— 38.9 

5)  1° 

іп  г.— 39.8 
р.— 39.7 
п.  м.— 39.4 


92 
28 


100 
28 


3)  Г 

іп  г.— 39.6 
р.— 38.8 
и.  м.— 39.2 

6)  І° 

іп  г.— 39.9 
р.— 39.8 
п.  м. — 39.6 


92 

28 


108 
24 


0.3 
0.4 


йримѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на  .  . 

и       я      п       я  -»  я       я      я      п<  м-  на  •  • 

Наибольшее  паденіе  і°  іп  г.  на  0.6 

„  „      „  п.  м.  на  1.4 

Въ  ваннѣ  1°  пала  на  0.5 

Л1»  2.  Она  же.  Ванна  въ  6  час.  вечера  (5  день)  15'  продолж. 

20°  К. 

съ  растирангемъ'- 
до  ванны  і°     '  въ  ваннѣ  і° 


111  IV 

Р-- 
п.  м. 


-40.3 
-39.6 
-40. 


80 
38 


іп  г.— 39.1 
р.— 37.9 


80 
30 


*)  іп  г.  означаетъ  іп  гесіо;  р.  —  1°  во  рту;  п.  м.  —  подъ  мышкой.  1)  — 
первая  і/4  часа  послѣ  ванны;  2) — вторая  у4  часа  послѣ  ванны;  3) — третья 
*Д  часа  послѣ  ванны;  4) — четвертая  V*  часа  послѣ  ванны;  5) — полтора  часа 
іпослѣ  ванны;  6) — 2  часа  посдѣ  ванны.  Цифры,  отдѣленныя  отъ  І-ры  отвѣс- 
іной  линіей  означаютъ:  верхняя — пульсъ,  нижняя — дыханіе. 


—  40  — 


1)  1° 

іп  г. — 39.1 
р.— 37.Э 
п.  м.— 38.2 

4)  Г 

іп  г. — 39. 

р.— 38.3 
п.  м  — 38.9 


52 
22 


56 
24 


Послѣ  ванны: 
2)  1° 


38.9 
38.1 
38.5 


іп  г.- 

Р-- 
п.  м.- 

5)  І° 

іп  г.— 39. 

р.— 38.3 
п.  м.— 38.9 


52 
24 


56 
22 


В)  І° 
іи  г.— 39. 

р.— 38.3 
п.  м.— 38.7 

6)  Г 

іп  г.— 39.2 
р.— 38.6 
п.  м. — 38.8 


56 
24 


80 
24 


Примпчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на  .  .  .  ..  І.І 
я     я     »     »        я  я      я     п     п.  м.  на  ....  1-2 

Навбольшее  паденіе  і°  іп  г.  на  1.8 

„  „      „  п.  м.  на  1.2 

Въ  ваннѣ  4°  пала  на  1.4 


Таблица  2-ая. 

№  3.  Наталья  Карпова  22  лѣтъ  (Еікіотеігіііз  согрогаі) 
день.  Ванна  въ  12  час.  дня  въ  20°  К.  15'  продолж. 

безъ  растгіранш- 

до  ванны  і° 


въ  ваннѣ  і° 


іп  г. — 41. 

р.— 39.5 
п.  м.  -  40.9 


94 

32 


іц  г — 41. 
р.— 39.9 


94 
32 


1)  1° 

іп  г. — 40.7 
р.— 39.2 
п.  м.—  39.6 

4)  I;0 

іп  г. — 40.5 

р.— 37. 
п.  м. — 40.3 


Послѣ  ванны: 
2)  I0 


94 
28 


94 
18 


ш  г.— 40.7 
р.— 39.1 
п.  м. — 40.3 

5)  і° 
іп  г. — 41. 

р.— 40. 
п.  м. — 40.6 


92 
32 


96 
28 


3)  і° 

іп  г. — 40.7 
р.— 38.7 
п.  м— 40.3 

6)  І° 
іп  г. — 41. 

р.— 40.1 
п.  м.— 40.7 


9-Й 


92 

28 


92 
28 


о.о 

0.2 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончавіи  ванны  1°  пала  іп  г.  на  .  .  . 

_    п.  ы.  ва  .  .  .  . 

яяяя  п.  я        я       я  • 

Наибольшее  иаденіе  1°  т  г.  на  

и    м    цп  1.3 

Я  я  „    и.   я.  во.  

Въ  ваннѣ  I»  пала  на  и  ѵ 


—  41 


*  4.  Она  же.  Ванна  въ  12  чае.  (10-й  день)  15'  продолжит. 

въ  20° К. 

сь  растщтпгемг/. 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  ьо 


ш  г.— 40.3 
р.— 39.4 
п.  м.— 40.2 


92 

28 


ііі  г. — 40.5 
р.— 38.9 


80 
28 


1)  і° 

іп  г.— 40.3 
р.— 38.2 
н.  м.— 39.9 

4)  і° 

іп  г. — 40.6 
р.— 38.1 
п.  м. — 40.4 


93 
28 


104 

28 


Послѣ  панны: 
2)  і° 

іп  г. —40.4 
р.— 37.8 
п.  л.— 40.3 

5)  і° 

іп  г.— 40.9 
р.— 38.4 


100 
28 


П.  м.— 40.7 


100 
28 


3)  і° 

іп  г.— 40.4 
р.— 37.5 
п.  л.— 40.3 

іп  г.— 41. 

р.— 40.3 
п.  м.— 40.8 


104 

28 


100 

28 


Примгьтніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончат,,  ванны  1«  повысилась  ш  г.  на 


п.  и.  на 


0.7 
0.6 


Наибольшее  паденіе  Ѵ>  т  г.  на"  *  ни  '  ^ 


Ьъ  ваннѣ  іо  повысилась  на   п 


Таблиц,»  3-м. 

5'  Ванна^По^  2*Лѣтъ  тиф.)  9-к  день). 

вшил  въ  го  К.  10  продожит.  въ  6  час.  вечера 

безъ  растраты'. 
до  паины  *°  въ  ванн*  і° 


іп  г.  -40.6 
р.— 38.6 
н.  м.— 40.2 


100 
48 


іп  г.— 40.6 
р.— 38.6 


104 
42 


1)  1° 
іп  г.— 40 

р.— 37.9 
н.  м.— 39.7 


92 
40 


Послѣ  ванны: 
2)  ь° 

ІП  г.— 39.7 
р.— 37.8 
п.  м.— 39.4 


88 
36 


3)  ь° 

іп  г.— 39.7 
Р---37.4 
Ц.  м.— 39 


88 
36 


—  42  — 


4)  і° 

іп  г.— 39.6 
р.— 36.9 
п.  м.— 39 


88 
36 


5)  і° 

іп  г.— 39.8 
р.— 36.4 
п.  м.— 39.2 


96 
40 


6)  І° 

іп  г. — 39.8 
р.— 38.3 
п.  м.— 39.4 


96 
40 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  Ъ°  нала  іп  г.  на  .  .  .  .  0.8 

и    л     »     п        я  п     я     „     п.  ы.  на  ....  0  8 

Наибольшее  паденіе  і°  іц  г.  на   1.0 

„  „       „  п.  м.  на  ........  У !.   І.ЯР. 

Въ  ваннѣ  Ѵ>  пала  на  •   0.0 

№  6.  Оиъ  же.  Ванпа  въ  20°  К.  10'  продола;.  (10-й  день)  въ 

6  час.  вечера 

съ  растираніемъ' 
до  ванны  і°  въ^ваннѣ  і° 


іп  г —40.7 
р.— 39.5 
п.  м.— 40.3 


100 

48 


іп  г.— 41.2  . 
р.— 38.1 


100 
48 


1)  1° 

іп  г.— 39.8 
р. -37.5 
п.  м.— 38.7 

4)  1° 

іп  г.— 39.4 
р.— 36.6 


п.  м. 


-39 


92 
40 


88 
36 


Послѣ  ванны: 
2)  1° 

іп  г.— 39.5 

р.— 36 
п.  м.  —38.9 

5)  і° 

іп  г.— 39.7 
р.— 37.4 


88 
36 


іі.  м. — 39.5 


92 
40 


3)  1° 

іп  г.— 39.5 
р.— 36.6 
п.  м. — 39 

6)  Ѣ° 

іп  г.— 39.7 
р.-37.7 
п.  м.— 39.7 


88 
36 


96 
40 


Примпчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на     .  .  .  1.0 

я     я    я     я        »  п  -  »     „    п.  м.  на ....  0.6 

Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на   1>9 

„     »  и  „іиЧ-я^Ж^  на   1Я 

Въ  ваннѣ  1°  повысилась  на   "-а 

№  7.  Онъ  же  (11-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолжит. 

въ  6  час.  вечера 

безъ  расткракія' 
до  ваппы  і°  въ  вапнѣ  1° 


ш  г.— 40.3 
р.— 39.1 
п.  м. — 39.9 


100 
44 


іи  г. — 40.5 
р.  —38.8 


100 
46 


—  43  — 


1)  1° 

іп  г.— 39.2  I 

р. — 37.5 
п.  м— 38.1  I 

4)  Г 

іп  г.— 39.3 
р.— 36.3 
п.  м.— 39.1 


Послѣ  ванны: 
2)  і° 


88 
31) 


88 
36 


-38.8 
37.5 
38.8 


іп  г.- 
Р« 

п.  м.- 

5)  *° 

іп  г. -39.6 

р.— 38 
п.  м.— 39.4 


82 
36 


88 
40 


3)  і° 

га  г.—  39.1 
р.— 37.7 
п.  м.— 38.9 

6)  *° 

іп  г.— 39.9 
р.— 38.7 
п.  м.— 39.3 


88 
36 


88 
40 


ІІримѣчанін:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  0.4 

я     я    я     я        я  я      я     я    п.  м.  на  .  .   •  .  0.6 

Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на   1.5 

„  „      „  п.  м.  на   1.8 

Въ  виннѣ  1°  повысилась  на   0.2 

№  8.  Онъ  же  (12-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  Ю'  продолж.  въ 

6  час.  вечера 

съ  растираніемъ: 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  1° 


іп  г. — 39.5 
р.— 38.7 
п.  м. — 39.4 


96 
40 


іп  г. — 39.6 
р.— 36.9 


94 
40 


1)  І° 

іп  г.— 38 

р.— 37.4 
п.  м. — 37 

4)  1° 
іп  г. — 

. 

II.  м. — 


Послѣ  ванны: 
2)  1° 


84 
28 


іп  г.— 37.8 
р.— 36.6 
П.  м.— 37.4 

5)  і«* 

іп  г.— 38.7 
р.— 36.3 
п.  м.— 38.6 


76 

36 


88 
36 


3)  *0 

іп  г.— 37.9 
р.— 36.5 
п.  м.— 37.6 

6)  Г 

іп  г.— 39.5 
р.— 36.9 
п.  м.— 39.1 


76 
36 


96 
40 


Примѣчаиіе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  I»  пала  іп  г.  на 


п.  м.  на 


0.3 
0.3 


Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на  2.0 

я  и       „  п.  м.  на  2.4 

Въ  ваннѣ  (,»  пала  пала  на   0.2 


—  и  — 


№  9.  Онъ  же  (13-й  д.).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ  6  час.  веч. 

безъ  растирангя- 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  і° 


т  г.— 39.3 

р.— 38 
п.  м.— 39.2 


92 
36 


іи  г.— 39.3 
р ,— 38.8 


90 
34 


1)  І° 

іп  г.— 38.7 

р.— 37 
п.  м.— 37.2 

4)  Г 

іп  г.— 38.2 
р.— 37.3 
п.  м.— 38.1 


80 
28 


80 

.32 


Послѣ  ванны: 
2)  і° 

іп  г.— 38.3 
р.— 36.7 
п.  м. — 37.8 

5)  і° 

іп  г. — 38.4 

р.— 37 
п.  м.— 38.1 


80 
28 


80 
36 


3)  1° 

іп  г.— 38.2 
р.— 36.7 
п.  м.— 38 

6)  1° 

іп  г.— 38.8 
р.— 37.4 
п.  м.— 38.3 


80 
32 


84 
36 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на  ...  .  0.5 

я     я     я      »        „             я     я     „    п.  м.  на  ....  0.9 

Наибольшее  паденіе  4°  іц  г.  на   1.1 

„              „       „  п.  м.  на   2.0 

Въ  ванпѣ  1°  пала  на   О-0 

№  10.  Онъ  же  (14-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолжит. 

въ  6  час.  вечера 

съ  растираніемъ: 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  і° 


іп  г.— 39.8 
р.— 37.3 
п.  м. — 39.4 


88 
40 


іц  г.— 39.7 
р.— 37.6 


100 
42 


1)  1° 

іп  г.— 38.3 
р.— 37.4 
п.  м.— 36.0 

4)  і° 

іп  г.— 38.3 
р.— 37.1 
н.  м.—  37.6 


80 
32 


80 
32 


Послѣ  ванны: 
2)  і° 

іп  г.— 37.9 
р.— 37.3 
п.  м.— 37.4 

б)  Г 

іп  г.— 38.8 
р.— 36.9 
п.  м. — 38.5 


80 
32 


72 
32 


3)  І° 
іп  г.— 38 
р.— 37 
и.  м.— 37.4 

6)  1° 

іп  г.— 38.8 
р.— 37.1 
п.  м. —  38.6 


80 
32 


80 
32 


Примптніе:  Чъеяъ  2  часа  по  окончпніи  панны  іп  пала  іп  г.  на 

.      „    п.  м.  на 


1.0 
0.8 
1.9 


Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на  

п  я       „  п.  м.  на   ф  ^ 

Въ  ваннѣ  1°  пала  на  


—  45  — 


Таблица  4-ая. 

Л  11.  Иванъ  Васанкевичъ   16  лѣтъ  (Брюшной  тифъ)  (20-й 
день).  Ванна  в*  20"  К.  8'  продолж.  въ  6  час.  вечера 

безъ  растиранія: 

до  ванны  і° 


въ  ваннѣ  і° 


іп  г.— 40.1 
р.— 38.2 
и.  м. — 39.5 


116 
44 


іп  г.— 39.2 
р.— 38.9 


120 
44 


1)  І° 

іп  г.— 39.3 
р.— 37.9 
п.  м. — 38.1 

4)  І°  , 

ііі  г.— 39 
р.— 37 
п.  м.— 38.7 


100 

36 


104 

36 


Послѣ  ванны: 
2)  Г 
ш  г. — 

Р-— 

п.  м. — 
5)  Й 

іп  г.— 39.4 
р.— 37 


п.  М.—39 


108 
36 


3)  «° 

іп  г. — 38.8 

р.— 37 
п.  м.— 38.4 

6)  *° 

іп  г.— 39.6 
р.— 38.7 
п.  м. — 39.3 


100 

36 


116 

40 


Пргшѣчаніе:  Чрезъ  2  паса  по  окончаніи  панны  Ѵ>  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  0.5 

п     и     »     я        п  л      „     „    п.  м.  на  .  .  .  .  0.2 

Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на   1.3 

и  п       „  п.  м.  на   1.4 

Въ  паннѣ  1°  пала  на   0.9 

№  12.  Онъ  же  (21-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  8'  продолж.  въ 

6  час.  вечера 

съ  рсістирангемъ: 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  і° 


іп  г.— 39.9 

р. -38 
п.  м. — 39.5 


120 

36 


іп  г.— 39.7 
р. —38 


120 
38 


1)  1° 

ііп  г. — 39.1 

р.— 37 
іп.  м. — 37.7 


100 

32 


Послѣ  ванны 
2)  і° 

іп  г.— 38.4 
р.— 36.5 


п.  м. — 38.1 


100 

28 


8)  і° 

іп  г, — 38.5 
р.— 36.7 
п.  м. — 38.4 


108 

32 


-  46  — 


4)  і° 


іц  г.— 38.6 
р.— 36.8 
п.  м. — 38.5 


112 

36 


5)  1° 

іп  г.— 38.9 

р.— 37 
п.  м.— 38.5 


96 
28 


6)  І° 

іп  г. — 39.2 

р.— 37 
н.  >ь— 38.6 


120 

«36 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны      пала  іп  г.  на  .  .  .  .  0.7 

»      »     л     »        и  я      я     »    п-  м-  нз> ....  0.У 

Наибольшее  паденіе  Ѵ>  т  г.  на   1.5 

„  „       „  п.  м.  на  ........  .   1.8 

Въ  ваннѣ  і°  пала  на   0.2 


№  13.  Онъ  же  (22-й  день).  Ванна  въ  20°  1і.  8'  продоля;.  въ 

6  ч.  вечера 


бсзъ  растирсшш'- 


до  ванны  1° 

іп  г.— 40.1 
р.— 39.4 


въ  ваннѣ  1° 


п.  м.— 39.6 


132 
42 


ііі  г.— 40.1 

р.— 38.8 


132 
40 


Поелѣ  пап  мы: 


1)  І° 

іп  г.— 39.1 
р.— 38.1 
п.  м.— 38 


4)  і° 


іп  г. — 38.6 
р.— 37.2 
п.  м. — 38.4 


100 

32 


108 

32 


2)  Г 


іп  г. — 38.5 
р.— 36.8 
п.  м.— 38.3 


5)  Г 


ііі  г.— 39 

р.— 37.1 
п.  м.— 38.8 


100 

28 


101 

36 


3)  і° 


іп  г.— .-38.6 
п.  м.— 38.3 
6)  Г 

іп  г.— 39.1 
р.— 38.1 
п.  м.— 38.8 


108 
32 


108 
40 


Прпмѣчаніс:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  панны  1°  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  1.0 

я     и     „     п        я             я     »     я     п.  м.  на  ....  0.8 

Наибольшее  паденіе  I"  ш  г.  на   ь^ 

п  м  на   І-Ь 

я  'I  „    п.  т.  ил  

Въ  паннѣ  1°  пала  на   и." 


» 


47 


№  14.  Онъ  же  (23-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  8'  продолж.  въ 

6  чае.  вечера 


съ  растирапіемъ: 


іц  г.— 40.7 
р.— 40.1 
П.  м.— 40.2 


1)  Г 

іп  г.— 38.9 
р.— 37.3 
п.  м.— 37.4 

4)  1° 

іп  г.— 38.2 
р.— 36.5 


II.  м. 


-37.8 


92 
28 


108 
28 


і° 

въ  ваннѣ  1° 

120 
44 

ІІІ 

г.— 39.1 
р.  — 38.1 

120 

42 

Послѣ  ванны: 

2)  і° 

3)  1° 

іп  г.— 38.1 
р.-  36.8 
п.  м. — 37.5 

100 

28 

іп  г.— 38.1 
р.— 36.7 
н.  м. — 37.7 

100 

28 

5)  1° 

6)  І° 

іп  г. — 38.3 

р.— 36 
п.  м.— 37.9 

100 

24 

іи  г. — 38.6 

р.— 36 
н.  ы.— 38.2 

100 

28 

Нримѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  ічіончаніи  ванны  Ѵ>  пала  іп  г.  на     ...  2.1 

»     »     п     п        п  я     п     »     п.  м.  на     ...  2.0 

Наибольшее  паденіе  Iе  іп  г.  на   2.6 

п  я       „  п.  м.  на   2.8 

Въ  ваннѣ  I»  пала  на   1.6 


Таблица  Г>-ая. 

№15.   Иванъ  Сроко   28  лѣтъ   (Брюшной  тифъ)   (9-й  день). 
Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ  6  час.  вечера 


до  ванны  і° 
іп  г.— 40.8 
р. -39.7 
п.  м. — 40.5 


безъ  растнраііиі: 


96 
28 


въ  ваннѣ  1° 
84 
24 


іп  г.— 41.9 
р.— 39.2 


—  48  — 


1)  1° 

іп  г. — 40.4 
р.— 38.6 
п.  м.— 39.6 

4)  і° 

ііі  г.— 39.95 

р.— 38.3 
п.  м—  39.9 


80 
24 


88 
24 


Послѣ  ванны: 

іп  г.— 40.1 
р.— 38.7 
п.  м.— 39.9 

5)  Щ 

іп  г. — 40 

р.— 38.4 
п.  м.— 39.9 


80 
24 


88 
24 


3)  1° 

іп  г. — 40 
р.— 39 
п.  м.— 39.9 

6)  1° 

іп  г.— 40.3 
р.— 37.8 
п.  м. — 40.1 


88 
24 


92 
32 


Лримѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  і°  пала  іп  г.  на 


п.  м.  на 


Наибольшее  паденіе  і°  іп  Г.  на 
„  „       я  п.  м.  на 

В'ь  ваннѣ  1°  повысилась  на  .  . 


0.5 
0.4 
0.8» 
0.9 
Ы 


№  16.  Онъ  же  (10-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ 

б  час.  вечера 


съ  рашпрангемъ: 


до  ванны  ѣ° 
іп  г.— 40.7 
р.— 40.3 
п.  аг. — 40.6 


въ  ваннѣ  і" 


92 
24 


іп  г. — 41.6 
р.— 39.2 


84 
24 


1)  І° 

іп  г.— 40.2 

р.— 39 
п.  м— 39.7 

4)  1° 

іп  г.— 39.9 
р.— 39.2 
п.  м.— 39.8 


Послѣ  ванны: 
2)  і° 


80 
24 


80 
24 


іп  г.— 39.9 
р.— 39.3 
п.  м.— 39.85 

5)  1° 

іп  г.— 39.95 
р.— 39.25 
п.  аі. — 39.6 


80 
24 


84 
28 


3)  Г 

іп  г.— 39.9 
р.— 39.4 
п.  м. — 39.85 

6)  І° 

іп  г.— 40.2 
р.— 39.4 
П.  м.— 39.85 


80 
24 


84 
24 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  панны  1°  пала  іп  г.  на  .  .  .  •  ОЛ 

ппппп.  в         Я'       Я  «о 

Наибольшее  паденіе  1°  ш  г.   на   • 


„  п        п  "•  — 

}іъ  нанііѣ  1°  повысилась  на 


0.9 


—  49  — 


№  1 7.  Онъ  же  (1 1  д.).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ  б  час.  веч. 

безь  растирангя: 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  і° 


іп  г. — 40.6 
р.— 39.5 
п.  м. — 40.55 


88 
24 


ш  г.— 41. 
р.— 37.4 


84 
24 


88 
24 


80 
24 


88 
24 


80 
24 


80 
20 


80 
24 


Послѣ  ванны: 
2)  1° 

іп  г.— 40.1 
р.— 39.2 
п.  м— 40.2 

5)  1° 

іп  г.— 40.15 

р.— 38.7 
п.  м. — 40 

Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  но  окончаніи  ванны  1*  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  0.4 
я      я     іі      я         я  п      „  п.  и.  на  .   .   .   .  0.45 

Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на  0.5 

»  я       „  п.  м.  на  .  1  0.55 

Въ  ваннѣ  1°  повысилась  на  0.4 

№  18.  Онъ  же  (12-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолжит. 

въ  6  час.  вечера 
съ  растираніемъ: 

до  ванны  і° 


1)  1° 

іп  г. — 40.1 

р.— 38.55 
п.  м. — 40 

4)  і° 

іп  г. — 40.2 
р.— 39.2 
п.  м. — 40 


3)  і° 

іп  г.  — 40.1 
р.— 39.4 
п.  м. — 40.2 

6)  і° 

іп  г. — 40.2 
р.— 38.0 
п.  м. — 40.1 


ванны 
іп  г.— 40.8 
р.— 39.9 
п.  м.— 40.3 


88 
20 


въ  ваннѣ  1° 
іп  г.— 41  80 
р.— 39  22 


1)  І° 
іп  г. — 40 

р.— 38.4 
п.  м.— 38.8 

4)  і° 

іп  г.— 39.5 

р.— 38.65 
п.  м.— 39.3 


84 
24 


80 
24 


Послѣ 

2)  і° 

іп  г.— 39.7 
р.— 38.6 
п.  м.— 38.9 

5)  І° 

іп  г.— 39.6 

р.— 38.75 
п.  м.— 39.4 


ванны: 


80 
24 


80 
24 


3)  І° 

іп  г. — 39.5 
р.— 38.5 
п.  м.— 39.1 
6)  і° 

іп  г.— 39.6 

р.— 38.85 
п.  м.— 39.5 


80 
24 


80 
24 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончі.ніи  ванны  I»  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  1.2 

тт        я    я     п        »  п     я     »    п.  м.  на  ....  0.8 

Наибольшее  надеиіе  I»  іп  г.  на   1.3 

п      »   -  ,„      я       я  п.  м.  на  !  !  !  1.6 

Ііъ  «аннк  і«  повысилась  на   0.? 


—  50  — 


19.  Онъ-же  (13-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж. 

въ  6  чае.  вечера 

безъ  растиранія: 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  і° 

іп  г.— 40.8      ™  іп  г. —41 

р.— 39.3 


р.— 40.1 
п.  м. — 40.6 


92 
24 


82 
26 


Послѣ  ванны: 


1)  1° 

2)  1° 

3)  І° 

іп  г.— 40.1 
р.— 38.6 
п.  м.— 39.8 

76 
24 

іп  г. — 40 

р.— 38.8 
и.  м. — 39.8 

80 
24 

іп  г.— 

Р-- 

п.  м.— 

-40 

-39.4 

-39.8 

84 
20 

4)  І° 

б)  І0' 

6)  1° 

іп  г. — 40 

р.— 39.3 
п.  ы.— 39.8 

84 
24 

іп  г.— 40.1 
р.— 38.8 
п.  м.— 39.9 

80 
24 

ііі  г.— 

Р-- 
п.  м.— 

-40.3 
-38.8 
-40. 

80 
24 

0.5 
0  6 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  панны  і°  пала  іп  г.  на  .  .  . 

я      я     я     я        я  я      я     »    п.  м.  на  .  .  . 

Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на   0.8 

„  „      „  п.  м.  на   0.8 

Въ  ваннѣ  і°  поднялась  на   0.2 


№  20.  Онъже(14-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ 

6  час.  вечера 

съ  растираніемъ: 
до  ванны  і°  въ  ванпѣ  1° 


іп  г.— 40.75 

р.— 39.4 
п.  м. — 40.45 


92 
28 


іп  г.— 40.8 
р.  —38.5 


84 
24 


1)  І° 

іп  г.— 40.4 
р.— 38.8 
п.  м.— 39.7 


88 
20 


Послѣ  ванны 
2)  і° 

іп  г.— 40 

р.— 38.2 


п.  м.— 39.8 


80 
20 


3)  1° 

іп  г. — 40. 

р.— 38.7 
п.  м.— 39.8 


80 
20 


—  61  — 


4)  Г 

іп  г.— 40.1 

р.— 38.85 
п.  м.— 39.8 


80 
20 


5)  І° 

іп  г.— 40.2 
р.— 38.2 
п.  м.— 39.85 


80 
24 


6)  І° 

іп  г.— 40.15 

р.— 38.6 
п.  м. — 40 


84 

28 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  0.6 
п     *    л     я        і)  я     я     я     п.  м.  на ....  0.45 

Наибольшее  паденіе  4°  іп  г.  на  0.75 

„  „       „  п.  м.  на  0.75 

Въ  ваннѣ  I9  повысилась  на  •  0.05 


№  21.  Онъ  же  (15-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ 

6  час.  вечера 

безъ  растиранія' 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  і0 


іп  г.— 40.6 

р.— 39 
п.  м. — 40.4 


80 
28 


іп  г.— 41 
р.— 39.4 


88 
24 


Послѣ  ванны: 


1)  і° 

2)  Г 

3)  І;0 

іп  г. — 40.5 
р.— 38.6 
п.  м.— 39.8 

80 
24 

іп  г.— 40.2 

р.— 39 
п.  м. — 40 

80 
24 

іп  г.— 

Р-- 

п.  м.— 

-40.2 
■39.2 
-40 

4)  і° 

6)  і° 

іп  г.— 40.3 
р.— 39.2 
п.  м.— 40 

80 
24 

іп  г.— 40.3 

р.— 39 
п.  м. — 40 

80 
20 

іп  г.— 

Р-- 

п.  м.— 

-40.4 

-39 
-40 

84 
24 


80 
20 


Лримѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  «міончаніи  ванны  V*  пала  іп  г.  на     ...  0.2 

»     ">»     »        п  п     „     »    п.  м.  на ...  .  0.4 

Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на   0.4 

п  я       я  п.  м.  на   0.6 

Въ  ваннѣ  I»  поднялась  на   0.4 


—  52 


№  22.  Онъ  же  16-й  день.  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ 

6  час.  вечера 

съ  растщшніемъ: 
до  ванны  і;"  въ  ваннѣ  і° 


іп  г.— 41.2 

р.-40 
и.  Ы.— 40.6 


100 
24 


ш  г. 


-40.8 
-38.8 


88 
24 


1)  1° 

іп  г. — 40 

р.— 38.4 
п.  м— 39.4 

4)  1° 

іп  г.— 39.6 
р.— 37.4 
п.  м— 39.3 


84 
20 


80 
24 


Поелѣ  ванны 
2)  і° 

іп  г.— 39.8 
р.— 38.15 
п.  м. — 39>4 

5)  І° 

іп  г.— 39.6 

р.— 38.55 
п.  м— 39.45 


80 
20 


80 
24 


3)  1° 

іп  г.— 39.8 
р.— 37.8 
п.  м. — 39.4 

6)  1° 

іп  г.— 39.7 
р.— С8.3 
р.  п.— 39.5 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  Ь°  пала  іп  г.  на 
п      п     я      п        я  и1і»і     »     „     п.  м.  на 

Наибольшее  паденіе  Ѵ>  іп  г.  на  

„  п.  м.  на  


80 
24 


92 
24 


Въ  ваннѣ  1°  пала  на 


1.5 
1.1 
1.6 
1.3 
0.4 


№  23.  Онъ  же  (17-й  день).  Ванна  въ  20°  Е.  10'  продолж.  въ 

6  час.  вечера 

безъ  рсшпгіратл- 
до  ванны  1°  въ  ваннѣ  1° 


іп  г.— 40.9 
р.— 39.9 
и.  м. — 40.6 


104 
20 


ііі  г.— 40.8 
р.— 39.6 


104 
20 


1)  І° 

іп  г.— -40.1 
р.— 39.І 
п.  м.— 39.3 


84 
20 


Послѣ  ванны: 
2)  Г 

іп  г. — 40-1 

р. — 38.9  20 
п.  м. — 39.5 


3)  і° 

іп  г.— 39.5 
р.— 38.7 
П.  м. — 39.4 


84 
20 


—  58  — 


4)  І° 

іп  г.— 39.5 
р.— 38.6 
п.  м. — 39.3 


84 
24 


5)  1° 

іп  г.— 39.6 
р.— 37.8 
-39.3 


п.  м. 


84 
24 


6)  І° 

іп  г.— 39.5 

р.— 38. 
п.  м.— 39.3 


84 
24 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  1.4 

п      я     я      я       я  я      я     я     п.  м.  на  ...  .  1.3 

Наибольшее  паденіе  і°  іп  г.  на   1.4 

„  „      „  п.  м.  на   1.8 

Въ  ваннѣ  1°  пала  на   0.1 

Л°  24.  Онъ  же  18-й  день.  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ 

6  час.  вечера 

съ  растирангемъ'- 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  і° 


іп  г.— 40.75 
р.— 39.4 
п.  м. — 40.5 


96 
24 


іп  г.— 40.7 
р.— 38.7 


94 
24 


1)  І° 
іп  г. — 40.2 
р.  -38.1 
п.  м.— 39.2 

4)  і° 

іп  г.— 39.75 

р.— 37.9 
п.  м.— 39.2 


80 
24 


84 
24 


Послѣ  ванны: 
2)  і° 

іп  г.— 40.2 
р.— 38.3 
н.  м. — 39.4 

5)  1° 

іп  г. — 39.55 

р.— 37.7 
п.  и.— 39.2 


80 
24 


84 
24 


3)  і° 

іп  г.  — 40.2 
р.— 38.1 
п.  м.  — 39.3 

6)  і° 

іп  г.— -39.5 
р.  -37.2 
п.  м.— 39.2 


80 
24 


92 
28 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  Ѵ>  пала  іп  г.  на 
я     я    я     я        »  плпп.  н.  на 

Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на  

я  я      „  п.  м.  на  

Въ  ваннѣ  Ѵ>  пала  на  


.  1.25 
.  1.3 

.  1  26 
.  ІІЗ 
.  о.о;> 


№  25.  Онъ  же  19-й  день.  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолжит. 

въ  6  час.  вечера 

безъ  рсістирангл: 


до  ванпы  1° 
іп  г.— 40.6 
р.— 39.8 
п.  м. — 40.4 


въ  ваннѣ  1° 


96 
20 


іп  г. 


-40.8 
-39.3 


98 
20 


—  54  — 


1)  1° 

іп  г. — 40.4 
р.— 38.6 
п.  м.— 39.65 

4)  І° 

іп  г.— 39.95 

р.— 38.2 
п.  м— 39.65 


88 
20 


88 
28 


Послѣ  ванны: 
2)  4° 

іп  г.— 40 

р.  -38.2 
п.  м.—  39.65 


84 
24 


5)  1° 

іп  г. - 

Рѵ 
п.  м.— 


-40 

37.1 

■39.7 


84 
28 


3)  і° 

іп  г.— 39.95 

р.— 37.8 
п.  м- — 39.65 

6)  1° 

іп  г. — 40 

р.— 37.5 
п.  ы.— 39.8 


88 
24 


84 
28 


Пѵимѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  I"  пала  ш  г.  на  .  .  .  .  0.6 
^  ^  ,.     „    п.  м.  на  .  .   •  .  0.6 

...  0.65 

 0.75 

...  0.2 


П         Г)        п         л  »  . 

Наибольшее  паденіе  і°  т  г.  на 
„  п.  м.  на 


Въ  ваннѣ  і°  поднялась  на  

№  26.  Онъ  же  20-й  день.  Ванна  въ  20°  К.  Ю'  продоіж.  въ 

6  чае.  вечера 


до  ванны  і° 
іп  г.— 39.7 
р.— 39 


съ  растираніемъ- 


п.  м. — 39.5 


88 
24 


т  г, 


1)  1° 

іп  г.— -39.3 
р.— 36.8 
п.  ы.— 38.3 

4)  1° 

іп  г.— 39.2 
р.— 37.9 
п.  м. — 39 


Послѣ  ванны: 
2)  і° 


88 
20 


88 
20 


т  г. — 
п.  м- — 

4-0 


5)  Т 
іп  г.— 39.2 
р.— 38.3 
и.  ы. — 39 


84 
20 


въ  ваннѣ  і° 

—39.8 

100 

—37.7 

24 

3)  І° 

іп  г. — 

39.3 

Р-— 

37.8 

п.  м. — 

38.9 

6)  1° 

іи  г. — 

39.2 

Р-— 

38.1 

п.  м. — 

39 

84 
20 


84 
20 


Лрнмгьчаніс:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  іо  пала  т  г.  на 

_  м  я  И  " 


Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на 
_  п.  м.  на 


Въ  ваннѣ  1°   поднялась  на 


0.5 
0.5 
0.6 
1.2 
0.1 


—  55  — 


Таблица  6-я. 

№  27.  Прасковья  Игнатьева  20  лѣтъ  2-я  роды  5-й  день  послѣ 
родовъ  (ЕпЛотекШв  согрогаі)  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолжит. 

въ  6  час.  веч. 

безъ  растираніл: 
до  ганны  4°  въ  ваннѣ  I;0 


1п  г.— 40.2 
р.— 39.6 
п.  м.— 39.8 


86 
28 


іп  г. — 40.2 
р.— 39. 


84 
28 


1)  І° 

іп  г.— 39.9 
р.— 38.7 
О.  м.— 39.1 

4)  і° 

іп  г.— 40.2 
р.— 39.9 
п.  и. — 39.9 


80 
28 


86 
30 


Послѣ  ванны: 
2)  1° 
іп  г.— 40. 

р.— 39.2 
и.  м.— 39.3 


76 
26 


5)  і° 

іп  г.— 40.3 

р.— -40. 
ц.  м. — 40.15 


82 
28 


3)  і° 

ііі  г.— 40.1 
р.— 39.5 
п.  м. — 39.6 

6)  і° 

іп  г. — 40.6 
р.— 40.2 
п.  м. — 40-1 


84 
28 


84 
28 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  Ь«  повысилась  іп  г.  на  .  0.4 

Наиболее  паденіе  I»  іп  г.  на".  Л  .  .  ".  .  .  ^*."  ;  Л 

_      "   _  я       я  п.  м.  на   0  7 

Въ  ваннѣ  іо  пала  на   "  *  '  "   о  О 

•  й  28.  Она  же.  (6-й  день)  Ванна  въ  20°  Е.  1 0' продолжит,  въ 

6  час.  веч. 

съ  растираніемъ: 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  4о 

іп  г.— 38.8       66  іп  г.— 38.7 

24  р.— 37.5 


р.— 38.4 
п.  м.— 38.5 


1)  1° 

ііп  г.— 38.5 
р.— 37.2 
Щ.  м.— 37.7 


64 
24 


Послѣ  ванпы 
2)  і° 

іп  г.— 38.5 
р.— 37.5 
Ц.  м.— 37.9 


64 
24 


56 
22 


3)  і° 

іп  г.— 38.5 
р.— 37.7 
п.  м. — 38.1 


56 
18 


-   56  — 


4)  1°  5)  і°  6)  ѣ° 

іп  г.— 88.6       ,6       *и  Г.-38.7       56       іп  Г.-39. 

Р.-37.9       ?я  Р--38.2       ?°  Р--38.4 

п.м-38.1       18       п.  м-38.5       18       п.  м -38.6 

Лримѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  Ѵ>  повысилась  іп  г.  на 

Я        11       я         я       .       я    .  »         »  і  » 

Наибольшее  падете  1°  т  г.  на   »  ^ 

я  я       „  п.  м.  на  • 

Въ  ваннѣ  і°  пала  на  


62 
20 


0.2 
0.1 
0.3 


Таблица  7-ая. 

№29  Ныифоръ  Клушинъ  24  лѣтъ  (брюшной  тифъ)  1 5 -й  день 
болѣзни.  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолжит,  въ  6  ч.  веч. 


безъ  раетщимія' 


до  ванны  1° 


въ  ваннѣ  і° 


іп  г.— 41.2 
р.— 40.5 
и.  м. — 40.8 


104 

28 


га  г. — 41. 
р.— 39.8 


104 

28 


Послѣ  ванны: 


1)  1° 

іп  г.— 40.2 
р.— 38.1 
п.  м.— 39.2 

4)  1° 

іп  г.— 40.2 
р.— 37.8 
ц.  м. — 39.6 


104 

24 


100 
24 


2)  1° 

іп  г.— 40.1 
р.— 37.9 
п.  м.— 39.6 

,  ^  ѵі  №■ 

іп  г. — 40.4 

р.— 39. 
п.  м.— 39.95 


100 
24 


96 
24 


3)  1° 

іи  г.— 40.1 

р.  -38. 
п.  м— 39.7 

6)  І° 

іп  г.— 40.7 
р.— 39.2 
п.  м. — 40.15 


100 
24 


100 
24 


Примтаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончание  ванны  »  „ала  іп  г.». 

И        И       Я        Я  "  •  я" 

Наибольшее  паденіе  Уііі  г.  на  

_  п.  м.  на  

я  ч  "   

Вь  ваннѣ  1°  пала  на  
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№  30.  Онъ  же.  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ  6  чае.  веч. 

сь  растщкш іе.иъ- 

до  ванны  і° 


въ  ваннѣ  Г 


ІП  Г. — 41 

р.— 39.8 
и.  м.— 40.6 


112 

28 


іп  Г.—4І.З 
р.— 39.7 


112 

28 


1)  1° 

іп  г.— 39.3 
р. — 36.6 
п.  м.  — 38.65 

4)  І° 

іп  г.— 39.8 
р.— 37.7 
п.  м.— 39.3 


100 
24 


100 

28 


ІІослѣ  ванны: 
2)  Г 

іп  г.— 39.5 
р.— 36.8 
п.  м.— 39. 

5)  і° 
іп  г. — 40 

р.— 37.8 
п.  м. — 39.5 


100 

28 


100 

28 


3)  1° 

іп  г.  —39.6 
р.  -37.5 
п.  $і. — 39.15 

6)  Г 

іп  г.— 40.1 
р.— 37.8 
п.  м. — 39.55 


100 
24 


100 

26 


0.9 
1.05 


Лргімѣчаніе:  Чрезь  2  часа  но  оиончаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на  .  . 

я     ян     я        л  я     я     „    и.  м.  на  .  , 

Наибольшее  паденіе  Iй  іп  г.  на  ........  1.7 

„  „       „  п.  и.  на   1.95 

Въ  ваннѣ  1°  поднялась  на  0.3 

№  31.  Онъ  же  (17-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолжит. 

въ  6  час.  вечера 

безъ  растираиія: 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  I0 


іп  г.- 

Р'- 
п.  м.- 


-40.9 

■39 

-40.3 


108 
24 


іп  г.— 40.8 
р.— 39.6 


106 


1)  і° 

іп  г.— 39.8 
р.— 37.5 
п.  м.— 38.8-5 

4)  1° 

іп  г.— 39.5 
.  р.— 37.6 
п.  м.  — 39.15 


100 
20 


100 
24 


Послѣ  ванны: 
2)  1° 

іп  г. — 39.5 
р.  —37.6 
п.  м.— 39.1 

5)  І° 

іп  г.— 39.7 
р.  — 37.3 
н.  м.— 39.25 


96 
20 


100 
24 


3)  І° 

іп  г.— 39.5 
р.— 37.6 
п.  м. — 39.1 
6)  І° 
іп  г.— 40. 

р.— 37.4 
п.  м.—  39.5 


96 
20 


104 

24 


Цримѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончанін  панны  {,«  пала  іп  г.  на 


п.  м.  на 


0.9 
0.8 


Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на  .  .  1.4 

„  „       „  п.  м.  на  і.4'< 

Въ  ванпѣ  ѣ°  пала  на  0.1 


—  58  — 


№  32.  Онъ-же  (18-й  день).  Ванна  р,ъ  20°  Е.  10'  продолж. 

въ  6  час.  вечера 

съ  растираніемъ- 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  і° 


іп  г.— 40.6 
р.— 38.1 
п.  м. — 40.1 


104 

28 


іп  г.— 40.5 
р.— 38.8 


108 
26 


1)  І° 

іп  г.— 39.5 
р.— 36.5 
п.  м. — 39 

4)  І° 

іп  г.— 39.5 
р.— 37.5 
п.  м.— 39.3 


100 
24 


104 

24 


Послѣ  ванны: 
2)  і° 

іп  г.— 39.3 
р.— 36.7 
и.  м. — 39 

5)  І° 

іп  г.— 39.6 
р.— 37.4 


96 
24 


п.  м.— 39.4 


104 
24 


3)  І° 

іп  г.— 39.4 
р.— 36.9 
п.  м.— 39.2 

6)  І° 

іп  г.— 39.7 
р.— 37.5 
п.  м. — 39.5 


100 

24 


100 
24 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  і°  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  0.9 

„     „    „     „        „  „      „    „    п.  м.  на  ....  0.6 

Наибольшее  паденіе  I"  іп  г.  на   І.З 

„  п.  м.  на   1.1 

Въ  ваннѣ  і°  пала  на   0.1 


№  33.  0нъже(19-й  день).  Ванна  въ  20°  Е.  10'  продолж.  въ 

6  час.  вечера 


до  ванны  1° 


безъ  растиратя: 


въ  ваннѣ  і° 


т  г. 


-40 
р. -37.8 
п.  м. — 39.5 


100 

28 


іп  г. — 39.9 
р.~37.1 


108 
24 


1)  1° 

іп  г. — 39 

р.— 36.2 
п.  м.— 38.2 


96 
24 


Послѣ  ванны 
2)  Г 

іп  г.— 39 
р.— 36.6 


п.  м.  —38.5 


100 

24 


3)  Г 

іп  г.— 39.1 

р.— 37.15 
п.  м.  —38-7 


96 
24 
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4)  і° 

іп  г.  — 39.2 
р.— 37.2 
п.  л.— 38.8 


96 
24 


5)  і° 

іп  г.— 39.25 

Р-— 37.4 
п.  м.— 38.8 


92 
24 


6)  і° 

іп  г.— 39.35 

р.— 37.8 
п.  лг. — 39 


90 
24 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа 


по  окончаши  ванны  Ѵ>  „ала  іп  г.  на  .  .  0.65 

Наибольшее  паденіе  і«  іп  г.  нап.    \  ;                  ;  ]  ]  Й 

„                    »      »  п.  м.  на                               '  *  і'ч 

Въ  ваннѣ  і«  пала  на  .  .  і'л 


Л  34.  Опъ  же  (20-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  10.  продолж.  въ 

6  час.  вечера 

съ  растиранг'емъ: 
до  ванны  *°  въ  ванпѣ  і° 


ш  г.  -40.5 
р.  — 39.2 
п.  м.— 40.2 


100 
28 


іп  г.— 40.4 
Р-— 38.4 


102 
28 


)  V 
№  г.— 39.4 

р.— 37 
••  м.— 37.1 

г.— 39.1 
Р-~ 36.7 
м.  -38.65 


Послѣ  ванны: 


92 
24 


92 
20 


2)  і° 

іп  г.— 39 

р.— 36.6 
п.  м. — 38 

5)  І° 

іп  г.— 39.5 
р.— 37.6 
п.  м.— 39.3 


92 
24 


100 
24 


3)  і° 

іп  г.— -39 

р.— 36.6 
п.  м. — 38.4 

6)  |° 

іп  г. — 40 

р.— 37.1 
п.  м.— 39.55 


Г  „  Т  кончаши  ванны  *°  пала  іп  г.  на 
Наибольшее  паденіе  $  іп  г.  на"     "     *     П'  *"  "а 


92 
20 


100 
24 


Въ  ваннѣ  I»  пала  на 


п.  м.  на 


,  0.5 
0.65 
1.5 
3.1 


—  60  — 


Таблица  8-ая. 

№  35   каѳксандръ  Московка  23  лѣтъ  (брюшной  тифъ)  10-й  день. 
"  Ванна  ВТ)  20°  К.  10'  предо»,  въ  6  час.  вечера 

безъ  растирйнія- 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  ѣ° 


іп  г.— 40.5 
р. -39.3 
п.  м.— 40.2 


80 

36 


іп  г.— 40.5 
р.— 38.8 


80 
30 


1)  Ъ° 

іп  г.— 39.8 
р.— 36.5 
п.  м.— 38.25 

4)  1° 

іп  г.— 39.4 

р.  — 36. 
и.  л.— 38.9 


72 
24 


76 
24 


Послѣ  ванны: 
2)  1° 

іп  г.— 39.3 
р.— 36.85 


іт.  м. — 38.8 
5)  1° 

іп  г.— 39.4 
р.— 37.7 
п.  м. — 39 


72 
20 


80 
24 


3)  І° 

іп  г.— 39.3 

р.— 36.75 
н.  м.— 38.9 

6)  1° 

іп  г.— 39.5 
о.— 38.9 
п.  м.— 39.25 


72 
20 


80 
24 


Л^шнге:  Чрезъ  2  часа  по  ояовч.ні.  панны  Ю  пала  ш  г.  на  .  .  .  •  ^ 

 "    ".  і.9б 


Наибольшее  паденіе  і°  Ш  г.  па 
„  п.  м.  на 


Въ  ваннѣ  1°  пала  на 


0.0 


»  36.  Онъ  жо  (11-й  день).  Ванна  нъ  20" К.  IV  предо.*,  въ 

6  час.  вечера 

съ  расмнраиісмъ: 

„    іо  въ  ваннѣ  І 

до  ванны  I 


іп  г.— 40.1 
р.— 38.7 
П.  м. — 39.8 


76 
20 


іп  г. — 40. 
р.— 36.5 


76 
24 


1)  І° 

іп  г.— 39.3 

р.-37 
п.  к.— 38.3 


72 
24 


Послѣ  ванны 
2)  і° 

іп  г.— 33.9 
р.— 36.8 
п.  м— 38.5 


72 
20 


3)  1° 

іп  г.— 39 

р-36.3 
и.  м. — 38-7 


7  2 
32 
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4)  1" 

іп  г.— 39.2 
р.— 36.8 
п.  .м.— 38.8 


76 
20 


5)  І° 

іп  г.— 39.4 
р.— 37.6 
и.  м.  — 39 


72 
24 


6)  І' 

іп  г.— 39.5 
р.  — 37.9 
н.  м.— 39.3 


68 
20 


ІІримѣчапіе:  Чрезь  2  часа  по  окончаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на 


п.  м.  на 


Наибольшее  паденіе  і°  іп  г.  на 
я  п.  м.  на 
Въ  паннѣ  1°  пала  на  


0.6 
0.5 
1.2 
1.5 
0.1 


№  37.  Онъ  же  12-й  день.  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ 

6  час.  вечера 

безъ  растирапія'- 

до  ванны  і° 


въ  ваннѣ  і° 


ііі  г. — 40.5 
р.— 39. 
и.  м.— 39.9 


84 
24 


іп  г.— 40.5 
р.— 37.75 


80 
32 


1)  І° 

іп  г.— 39.7 

р. -36 
п.  м.— 38.7 

4)  1° 

іп  г.— 39.2 
р.— 37.4 
п.  м.— 38.9 


72 
20 


76 
24 


Послѣ  ванны: 
2)  і° 

іп  г.— 39.3 
р.— 37.3 
п.  м.— 38.8 

5)  і° 

іп  г.— 39.3 
р.— 37.8 


72 
24 


іт.  м.— 38.9 


72 
20 


3)  і° 

іп  г.— 39.3 
р.— 37.4 
п.  м. — 38.9 

6)  І° 

іп  г.— 39.4 
р. -38.4 
п.  м.— 39.2 


72 
24 


72 
24 


Примѣчаніс:  Чрезъ  2"  часа  по  окончаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на  ...  .  1.1 

я     я    я     я    .    я             я      я     „    п.  м.  на ....  0.7 

Наибольшее  паденіс  1°  іп  г.  на   1-3 

я             я      „  п.  м.  на   1.2 

Въ  ваннѣ  1°  пала  на  .  ;  .  .  '.'  :  .   0.0 

№  38.  Онъ  же  13-й  день.  Ванна  въ  20°  Е.  10'  продолжит. 

въ  6  час.  вечера 

съ  расщщртіемъ' 
до  ванны  і°  въ  ванпѣ  і° 


ш  г. — 40.1 
р.— 39.2 
п.  м.— 39.8 


92 
28 


іп  г.— 40.1 
р.— 37.5 


72 
26 


—  62  — 


1)  І° 

іп  г.— 39.3 
р.— 37.2 
п.  м—  37.9 

4)  і° 

іп  г.— 38.7 
р.— 37.4 
п.  м. — 38.4 


68 
20 


72 
20 


Послѣ  ванпы: 

іп  г.— 38.9 
р.  -36.5 
п.  м.—  38.2 

5)  І° 

іп  г.  —38.6 
р.— 37.3 


68 
24 


п.  м. 


-38.5 


68 
24 


3)  1° 

іп  г.—  38.8 
р.— 36.8 
п.  м.— 38.3 

6)  І° 

іп  г.— 38.5 
р.— 37.8 
п.  м. — 38.5 


64 

28 


72 
24 


ІІримѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончанін  ванны  і°  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  1.5 

п       Г)      п       п  п  п        п       п     п-        На  .    .     ■  .  1.  ? 

Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на   1.5 

„  „       „  п.  м.  на   .  і.  .  1.9 

Въ  ваннѣ  1°  пала  на   0.0 


Таблица  9-я. 

№  39.  Алексѣй  Еозловъ  21  года  (брюшной  тпфъ)   9-н  день. 
Ванна  въ  20°  В.  Ю'  продолж.  въ  6  час.  вечера 

безъ  растиранія: 


до  ванны  і° 
іп  г. — 40.4 
р.— 39.55 
и.  м. — 40 


92 
32 


въ  ваннѣ  Г 
іп  г.— 40.55  I  84 
р.— 39.2  32 


1)  І° 

іп  г. — 40 
р.— 37 
п.  м.— 38.7 

4)  \р 

щ  г.— 39.5 
р.— 37.4 
п.  м.— 38.9 


Послѣ  ваппы: 
2)  і° 


80 
32 


84 
28 


39.5 
36.8 
38.7 


іп  г 
Р 

п.  м 

5)  і;0 

іп  г.— 39.6 

р.— 39 
и.  м.— 39.2 


84 
28 


84 
24 


3)  1° 

іп  г.— 39.5 

р.— 37 
п.  м.— 38.85 

6)  1° 

іп  г.— 39.6 
р.— 39.1 
п.  м.— 39.3 


84 
28 


84 
24 


Примѣчаніс:  Чрезъ  2  часа  по  окончаиіи  ванны  1п  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  0.8 

„  _  _  „    п.  м.  на  ...  .  0.7 

Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на  0.9 

п  п      „  п.  м.  на   ІЛ 

ІЗъ  паннѣ  \о   поднялась  на  '  0-15 
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№  40.  Онъ  же  10-й  день.  Ванна  въ  20°  В.  10'  продолжит. 

въ  6  час.  веч. 

оъ  растщжшіемъ: 

Д°  ванны  *°  въ  ваннѣ  і° 


іп  г. —40.1 
р.— 39.1 
п.  м.— 39.8 


104 
24 


іп  г.— 40.15 
р.— 38.7 


80 
24 


1)  І° 

:іп  г.— 39.2 

р.— 37 
ііі.  м.— 38.25 

4)  і° 

ііп  г.— 39.1 

р.— 37.3 
п.  м.— 38.7 


84 
24 


80 
24 


Послѣ  ванны: 
2)  І° 
іп  г.— 39 

р.— 36.5 
и.  лг.— 38.5 


80 
24 


5) 

іп  г.— 39 

р.— 38.3 
п.  м.— 38.7 


80 
24 


3)  і° 

іп  г.— 39.1 
р.— 36.5 
п.  м.— 38.6 

6)  і° 

іп  г.— 38.9 
Р--38.4 
п.  м.— 38.7 


Шримппапіс:  Чреаъ  2  часа  по  окончанін  ванны  1»  пала  іп  г.  на 

У>  П         л  ■> 


84 

28 


84 
28 


Наибольшее  паденіе  Ѵ>  іп  г.  на" 
т)„     "   .  и       п  п.  дг.  на 

Въ  ваннѣ  I»  поднялась  на 


1.2 


м.  на  .  1.1 
.  .  1.2 
.  .  1.55 
.  .  0.05 


^  41.  Ояъ  «.(ІІ-ідаь,  Вмн»  „  20"  К.  10' продолжит,  въ 

Ь  чае.  веч. 


до  ванны  і° 
іп  г.— 39.8 
р.— 39.3 
п.  м.— 39.6 


безъ  растираиіл: 


88 
28 


въ  ваннѣ  і° 


щ  г.— 40 
р.— 38.5 


I)  Г 

і  г.— 39.6 
р.— 37.2 
*    м.— 38.1 


80 
28 


Послѣ  вапны 
2)  Г 
іп  г.  -39 

р.— 36.7 
н-  м — 38.4 


84 
28 


76 
24 


3)  г 

іп  г.— 39.2 

р.— 37 
п.  м.— 38.55 


76 
24 
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4)  і° 

іп  г.— 39.2 

р.— 37 
п.  м.— 38:55 


76 
28 


5)  1° 

іп  г.— 39.2 

р.— 37 
п.  м.— 38.9 


78 
26 


6)  1° 

іп  г.— 39.3 
р.— 38.2 
п.  м.— 39 


80 
28 


Лримѣчапіе:  Чрезъ  2  часа 


по  окончаніч  ванны  і«  пала  іп  г.  на 


.  .  0.5 
п.  ы.  на  .  Об 
О  В 

Наибольшее  паденіе  ь°  іп  г.  на   • 

п       »  п.  м.  на  •   0  2 

Вь  ваннѣ  і°  поднялась  на  


№  42.  Оль  же  12-й  день.  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолжит,  гл. 

6  ч.  веч. 


сь  растирапіемъ'- 


до  ванны  і° 


въ  ваннѣ  і° 


іп  г.— 40 

р.— 39.35 
п.  м.— 39.6 


84 
28 


іп  г.— 40.1 
р.— 38.6 


88 
24 


1)  1° 


іп  г.— 39.6 
р. — 36.8 
п.  м.— 38.1 


72 
24 


Црслѣ  ванны: 

•^  ^  Ш .  ш 

ііі  г.  — 39'.1 
р.— 37.1 
п.  м.— 38.2 


64 
24 


4)  Iе 


5)  І° 

іп  г. — 39 

р.— 38.3 
п.  м.— 38.8 


3)  1° 

іп  г.— 39 

р.  —37.5 
п.  м— 38.4 

6)  1° 

іп  г.— 39  • 
р. — 38.8 
п.  м. — 38.8 


іп  Г.-39  76       і»                |  84 

р.— 37.4  24                        I  28 
п.  м.— 38.6 

тША  2  часа  и;  оіі0н;анін  ,,ан;ы  Г  Т  «•  »•  « : 

Наибольшее  падете  1°  іп  г.  «а  •  | 

..  п.  м.  на  


64 
24 


80 
28 


Въ  панн*  і"  поднялась  на 


1 

О 

1 

I. 

О 
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№43.  Онъ  же  (1 3-й  д.).  Ванна  въ  20°  К.  1 0'  продолж.  въ  6  ч.  веч. 

безъ  растираніл' 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ 


іп  г.— 40.3 
р.— 39.6 
п.  м.— 39.75 


88 
24 


іи  г.— 40.2 
р.— 38.1 


80 
36 


1)  І° 

іи  г.— 39.6 
р.— 37.7 

п.  м.— 38.2 

4)  і° 

іп  г.— 39 
р.— 37.8 

п.  м.— 38.4 


72 
24 


80 
32 


Послѣ  ванны: 
2)  і° 
іп  Г.—39 

р.— 37.8 
п.  м.— 38.3 

5)  І° 

іп  г. — 39.2 
р.— 38.2 
п.  м. — 38.8 


72 
24 


84 
32 


3)  і° 
іп  г.  —39 

р.— 37.8 
п.  м. — 38-3 

6)  1° 

ш  г.— 39.25 

р.— 38.2 
п.  м.— 38.9 


72 
24 


84 
32 


Примѣчаніс:  Чрезъ  2  часа  но  окончании  ванны  Ѵ>  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  1.05 


т+„">    "     "     "    .     я  п     п     „    и.  м.  на  .  .  .  .  1.85 

Наибольшее  паденіе  Ѵ>  іп  г.  на  .........  .  1  3 

о      ".»..«      »       »  п.  м.  на   1  55 

Въ  ваниѣ  іо  паяа  на  

44.  Онъ  же  (14-й  день).  Ванна  въ*  20°  к  1 0' '  продолжит. 

въ  6  час.  вечера 
съ  растирангемъ: 
*°  вашш  *°  въ  вавнѣ  і° 


іп  г.— 39.1 
р.— 38.2 
п.  м.— 38.9 


88 
24 


111  г. 
Р- 


-39 
-37 


92 
26 


1)  1° 

іп  г.— 38.7 

р.— 36 
н.  м.— 37.3 
4)  Г 

іп  г.— 38.5 
р.— 37.4 
и.  ы.— 37.8 


72 
28 


76 
28 


Послѣ  ванны: 
2)  і° 

іп  г.— 38.3 
р.  —36.2 
іг.  м.— 37.6 
5)  1° 

іп  г.— 38.7 

р.— 37 
и.  и.—  38.3 


72 

28 


76 
28 


3)  і° 

іп  г.— 38.4 
р.— 36.9 
п.  м. — 37.8 

6)  і° 
ііі  г.— 39 

р.— 38.8 
п.  ы.— 38.7 


76 
28 


84 
28 


Примтаніе:  Чрезъ  2  часа  но  окончаніи  ванны  Ѵ>  пала  іц  г.  на  .  .  01 

Наибольшее  паденіе  І  і„  г.  на"  .  ."  .  .\  Н.а  )  Г  [  \  Щ 

о      "  »      »  п.  м.  на  .  .  л  п 

въ  ваниѣ  I"  и  ала  на     д  ? 
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Таблица  Ю-ая. 

№45.  Янъ  Соа  23  лѣтъ  (брюшной  тифъ)  6-й  день  болѣзни. 
Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ  6  час.  вечера 

безъ  растираніл- 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  і° 


іп  г.— 41.3 
р. -40.1 
п.  М- — 40.5 


100 

32 


іп  г.— 41.2 
р.— 38.3 


100 

28 


1)  1° 

іп  г.— 40.1 
р.— 37.1 
п.  м— 39.2 

4)  1° 

іп  г.— 40.1 
р. — 36.6 
п.  м.— 39.7 


92 
28 


100 

28 


Послѣ  ванны: 
2)  і° 

іп  г.— 39.9 
р.— 37.Ь 
п.  м. — 39.4 


88 
24 


5)  і0 

іп  г.— 40.2 
р.— 38.3 
п.  м. — 40 


100 

28 


3)  1° 

іп  г. — 40 

р.— 37.4 
п.  м. — 39.6 

6)  1° 

іп  г.— 40.6 
р.— 39.2 
п.  зі. — 40.4 


100 

24 


100 

28 


Щшмѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  оиончаніи  ванны  1<>  пала  Іп  г.  на 


Наибольшее  паденіе  і°  іп  г.  на 


п.  м.  на 


Въ  ваннѣ  і°  пала  на 


0.7 
0.1 
1.4 
1.3 
0.1 


№  46.  Онъ  же  (7-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ 

6  час.  вечера 

съ  растираніемъ: 
до  ванны  1°  въ  ваннѣ  10 


іп  г.— 40.7 
р.— 39.9 
п.  м— 40.2 


104 
32 


іп  г. — 40.6 
р.— 38.1 


92 
32 


1)  І° 

іп  г.— 39.5 
р.— 36.6 
п.  м. — 39 


84 
28 


Послѣ  ванны: 
2)  1° 

іп  г.— 39.4 
р.— 36.2 


м.— 39.1 


88 
28 


3)  1° 

іп  г.— 39.4 
р.— 36.4 
п.  м.— 39.2 


88 
24 
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4)  і° 

ін  г. — 39.7 
р.— 36.4 
п.  м.— 39.3 


92 
24 


5)  І° 

іп  г.— 39.9 
р.— 37.2 
п.  м.— 39.6 


100 
24 


6)  І° 

іп  г.— 40.4 
р.— 39.1 
п.  м. — 39.7 


Примѣчаніе:  Чрсзъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на 
л      я     я      я    .    я  »       я      я      п.  и.  на 

Наибольшее  падете  1°  іп  г.  на  

„  я      я  п.  м.  на  

Въ  ваннѣ  1°  пала  на  


100 
32 


0.3 
0.5 
1.3 
1.2 
0.1 


№  47.  Онъ  же  8-й  день.  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ 

6  час.  вечера 

безъ  растираніл'. 

до  ванны  і° 


въ  ваннѣ  і° 


іп  г.— 40.8 

р.— 40 
п.  м. — 40.2 


108 

32 


іп  г.— 40.7 
р.— 38.8 


106 

28 


1)  І° 

іп  г.— 39.9 

р. -37 
п.  м.— 38.6 

4)  і° 

т  г.— 40.1 

р.— 37.5 
п.  м. — 39.4 


88 
24 


108 

32 


Послѣ  ванны: 
2)  і° 

іп  г.— 39.9 
р.— 37.4 
п.  м.— 38.8 

5)  і° 

іп  г.— 40.3 
р.— 38.6 
іі.  и. — 40 


96 
32 


108 
36 


3)  і° 

іп  г.— 40 

р.— 37.5 
п.  м.— 39.4 

6)  і0 

іп  г.— 40.5 
р.  -39.1 
п.  м. — 40.1 


100 

32 


108 
32 


0.3 
0.1 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  і<>  пала  іп  г.  на  ,  .  , 

Наибольшее  паденіе  Го  іп  г.  на»  .   »  п'  м;  «а  ;  ;  ;  ;  0.1 

т,      »  .  ,„      я       я  п.  м.  на   1  Й 

Въ  ваннѣ  Ѵ>  пала  на   0  1 

№  48.  Онъ  же  9-й  день.  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолжит. 

въ  6  час.  вечера 


до  ванны  і° 
іп  г.— 40.6 
Рг— 38.8 
п.  м.— 40.1 


съ  растирангемъ'- 


въ  ваннѣ  і° 


112 
40 


іп  г. — 40.5 
р.— 37.1 


108 
36 
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Послѣ  ванны: 


1)  і° 

іп  г.— 39.9 
р.— 36.4 
п.  м— 38.4 

4)  1° 

іп  г.— 39.6 
р.  — 37.4 
п.  м— 38.9 


92 
32 


100 
36 


2)  ѣ° 

іп  г.— 39.7 
р.— 37.3 
п.  м.—  38.5 

5)  І° 

іп  г. -39.9 
р.— 37.7 
п.  м— 39.1 


100 

32 


96 
32 


3)  і° 

іп  г.-  39.0 
р.— 37.5 
п.  м— 38.8 


6)  І° 


111 


г.— 40.1 
р.— 37.7 
п.  м. — 39.4 


Поимѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на 

п.  м.  на 


Наибольшее  паденіе  ѣ°  іп  г. 

_  п.  м. 


на 


96 
32 


108 
36 


Въ  ваннѣ  1°  пала  на 


0.5 
0.7 
1.0 
1.7 
0.1 


№  49.  Онъ  же  10-й  день.  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолжит. 

въ  6  час.  веч. 

безъ  растираніл' 
до  ванны  1°  въ  ваннѣ  Г 


ігі  г.— 40.15 
п.  м.— 39.8 


112 
36 


111  г. 


-40 


108 
30 


1)  I" 


Послѣ  ванны: 
2)  1° 


іп  г.— 39.2 
п.  м.— 38.2 


4)  1° 


іп  г.— 39.3 
н.  м.— 38.9 


100 

32 


100 

32 


іп  г.— 39.1 
п.  м.— 38.5 


5)  4° 


іп  г.— 39.4 
п.  м— 38.8 


96 
32 


108 

32 


3)  1° 

іп  г.— 39.1 
и.  м.— 38.7 

6)  Ь° 

іп  г.— 39.5 
п.  м. — 38.8 


Ііримѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  іо  пала  ш  Г.  на 

„       «      я       я  4  .  яя"-' 

Наибольшее  падеиіе  Ь°  ш  г.  на  .  .  

„  п.  и.  на  

Н  ь  паннѣ  1°  пала  на  


100 

32 


112 

32 


.  0.6 
.  1. 
.  1.0 
.  1. 
.  0.1 
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№  50.  Онъ-же  (11-й  день).  Ванна  въ  201'  К.  10'  продолж. 

въ  6  час.  вечера 

съ  растираніемъ- 
до  ванпы  1°  въ  ваннѣ  і° 


іп  г.— 40.7 
п.  м. — 40.4 


116 

32 


ш  г.— 40.6 


112 

28 


1)  І° 

іп  г.— 39.8  |  100       іп  г.— 39.4 
р.— 38.6  I    28       и.  м.— 38.9 


Послѣ  ванны: 

2)  і°  3)  Г 

92  іп  г.— 39.4 

32  п.  н.— 38.9 


4)  1° 

іп  г.— 39.7 
п.  м. — 39.1 


100 

32 


5)  Г 

іп  г.— 39.75 
и.  м.— 39.2 


100 

32 


6)  і° 

іц  г. — 40 
п.  м.— 39.5 


100 

32 


108 
32 


Лримѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  ЬО  пала  іп  г.  на  ....  0.7 

тт        "    "     "    .    »  .  "      »    »    п.  м.  на  ....  О  9 

Наибольшее  падете  1°  щ  г.  на   13 

»  ".я      я  п.  м.  на   .  ,  18 

Въ  ваннѣ  I"  лала  на   0  1 


Я  51.  0яъже(12-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ 

6  час.  вечера 


до  ванны  і{ 


безъ  растираиія: 


іп  г. — 40.4 
п.  м.— 40 


120 
32 


въ  ваинѣ  і° 
108 


ііі  г.— 40.4 


32 


1)  І° 

іп  г.— 39.75 
п  м.— 38.3 


Поелѣ  ванны: 

2)  і°  .  3)  «V 

96  іп  г. — 39.2 

28  п.  м.— 38.8 


100       іп  г.— 39.75 
32       и.  м.— 38.6 


96 
28 
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4)  і° 

іп  г.  — 39.3 
п.  м.— 38.9 


96 
28 


5)  і° 

іп  г.— 39.6 
п.  м.  —  39.3 


100 
32 


6)  І° 

іп  г. — 39.8 
п.  м.— 39.5 


108 
32 


Лримь.чаніс:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  і°  ііала  іп  г.  на  .  .  .  .  0.6 

о.       »     ■»     п     )і        и             я     п     п    п.  м.  на .  .  .  .  0.5 

Наибольшее  паденіе  і°  іп  г.  на   1.2 

„              „       „  п.  м.  на   1.7 

Въ  ваннѣ  і°  пала  на  .  .  ,   0.0 


№  52.  Онъ  же  (13-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ 

6  чае.  вечера 

съ  рттирангемъ'- 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  і° 


ш  г. 
п.  м. 


•  40.5 
-40.2 


112 
40 


іп  г.— 40.3 


106 

36 


Послѣ  ванны: 


1)  і° 


іп  г.— 39.6 
п.  м.— 37.8 


4)  і° 


іп  г.— 39. 
п.  м.  -38.4 


112 
24 


100 

32 


2)  1° 

іп  г.— 39.5 
п.  м.— 37.9 

5)  4° 

іп  г.— 39.1 
п.  м.— 38.8 


100 

32 


104 
32 


3)  І° 


іп  г.— 39 
п.  м.— 38.3 


6)  1° 

іп  г.— 39.3 
и.  м. — 39 


96 
32 


1С4 
32 


Примѣчаніс:  Чрсзъ  2  часа  по  О&ончаніи  ванны  іп  пала  іп  г.  на    .  . 

>     п.  м.  па .  .  .  .  І.л 

п        П        П         П  »   .  ЯП 

Наибольшее  ппдсніе  і°  іп  г.  на  

іі  м  на  2  4 

Въ  ваннѣ  1°  нала  на  »  


1.2 
1.2 
1.5 
2.4 
0.2 
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Таблица  11-я. 

№  53.  Семенъ  Крикуновъ  25  лѣтъ  (брюшной  тифъ)  7-й  день. 
Ванна  въ  20°  Е.  10'  продолж.  въ  б  час.  вечера 

безъ  растиратл' 
до  ванны  і°  въ  ванн$  у> 


іп  г.  -40.8 
р.— 40.3 
п.  м. — 40-4 


96 
40 


іп  г.— 40.7 
р.— 39.1 


96 
32 


1)  І° 

іп  г.— 39.9 
р.— 37.6 
и.  м.— 38.9 

4)  і° 

іп  г.— 39.8 
р.— 38.5 
п.  м.— 39.4 


80 
28 


88 
32 


Послѣ  ванны: 
2)  .1° 

іп  г.— 39.8 
р.— 38.1 
и.  м.—  39.2 


84 
*32 


5)  і° 

іп  г.— 39.9 
р.— 38.6 
п.  м.— 39.5 


88 
32 


'  3)  |» 
1п  г.— 39.8 
р.— 38.2 
и.  м. — 39.2 

6)  і° 

іп  г.— 40.1 
р.— 38.9 
п.  м. — 39.8 


88 
32 


96 
32 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончанін  ванны  ѵ>  пала  іп  г.  на  .  0.7 

ч        п        п.  м.  на  .  0.0 
  ......  1.0 

Въ  ваннѣ  I»  пала  на  О  ^ 


Наибольшее  паденіе  Ѵ>  іп  г.  на" 
п  п.  м.  на 


*  54.  Онъ  же  (8-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  1 0' продолжит,  въ 

6  час.  веч. 


съ  растгірапіемъ: 


до  ванны  і° 
іп  г. — 40.2 
р.— 39.5 
п.  м.— 39.8 


въ  ванпѣ  і° 


96 
32 


ш  г.— 40.3 
р.— 39 


94 
28 


1)  4° 

ііп  г.— 39.5 

.  р.— 39 
іп.  ы.— 38.6 


92 
28 


Послѣ  ванны: 
2)  і° 

іп  Г.--39.5 

р.— 38 
ц.  м.— 38.4 


88 
32 


3)  і° 

іп  г.— 39.7 

р.— 38 
п.  м. — 38.5 


84 
32 


—  72  — 


4)  1° 

іп  г.— 39.9 
р.— 38Л 
п.  м.— 39 


5)  Г 


6)  І' 


о 


84 
32 


111 


п. 


IV 

Р-- 
м. 


-39.9 
39.1 
-39.5 


84 
32 


іп  г. — 40 

р.— 39.4 
п.  м. — 39.6 


88 
32 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2 


часа  по  окоичаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  0.2 

„         п.  м.  на  .  0.2 

Я         П        Я  Я  ■    Я  ЯП  я 

Наибольшее  паденіѳ  I»  іп  г.  на  

,,  п.  м.  на   •  •  • 

я  я     -  я 

Въ  ваннѣ  і°  повысилась  на  


0.7 
1.4 
0.1 


№  55.  Онъ  же  9-й  день.  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолжит,  въ 

6  ч.  веч. 


безъ  растгіранія: 
до  ванны  1°  въ  ваннѣ  і° 


іп  г.— 39.9 
р.— 39.3 
п.  м- — 39.4 


92 
40 


іп  г.— 40.2 
р.— 39.2  • 


92 
40 


Послѣ  ванны: 


1)  Г 
іп  г.- 

Р-- 

п.  м- 

4)  V 
іп  г.- 

Р-- 

п.  м.- 


Примч. 


-39.7 

-37 

-38.9 


84 
32 


2)  Г 

ііі  г.— 39.6 
р.— 37.2 
п.  м.— 39.1 

5)  І° 

ііі  г.— 40.1 
р.— 38.9 
и.  м. — 39.7 


84 
30 


3)  Г 

іп  г.— 39.8  I 

р.  -38 
п.  м. — 39.3  I 

6)  І° 

іп  г.— 40.3 
р.— 39.5 
и.  м.— 39.9 


84 
36 


-40  Я8       Ш  Г.-40.1       96       -  ----  96 

-38.4       5?  Р— 38-9       36  р--"-'5  36 

-39.6  6Ь 

маніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончанін  панны  1«  повысилась  ш  г.  на  .  0.4 

«»•»»".  л  •      »"    "    "    '       !  ...  о.з 

Наибольшее  надето  1°  ш  г.  на   0  5 

„  и.  м.  на  

Въ  ваннѣ  і°  повысилась  на  
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36  56.  Онъ  же  (10-й  д.).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолж.  въ  6  ч.  веч. 

сь  растираніемъ: 
до  ванны  і°  въ  ваннѣ  1° 


іп  г.— 40.6 
р.— 39.5 
п.  м— 40.2 


92 
36 


іп  г. —4 0.3  |  94 

р.— 39.3. 


36 


Послѣ  ванны: 

1)  1° 

2)  і° 

3)  І° 

іп  г.— 

Р-- 

•39.3 
-39 

80 
32 

іп  г.— 39.1 
р.— 38.9 

76 
28 

іп  г.  - 

Р-- 

-39.3 
■38.6 

п.  м.— 

■38.4 

п.  м— 38.7 

П.  1С— 

■38.9  і 

4)  1° 

5)  1° 

6)  1° 

іп  г.— 

Р-- 

-39.3 
-38.5 

76 
32 

іп  г.— 39.6 
р.— 38 

84 
32 

іп  г.— 

Р-- 

-39.8 
■38 

п.  м.— 

■38.9 

п.  м.— 39.1 

п.  м.— 

-39.4 

76 
32 


84 
36 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  но  окончаніи  ванны  і°  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  0.8 

»    :»  '  я  '  я        »            я     „     п    п.  м.  на  .  .  .  .  0.8 

Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на   1.5 

„             „      „  п.  и.  на  ...  ■   18 

Въ  ваннѣ  1°  пала  на   0.3 

$  57.  Онъ  же  (11-й  день).  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолжит. 

въ  6  час.  вечера 

безъ  рсмпиратя'- 
до  ванны  1°  въ  ваннѣ  і° 


іп  г.— 40.1 
р.— 38.9 
п.  м. — 39.6 


96 
36 


іп  г. — 40.1 
р.— 39.2 


88 
28 


1)  І° 

іп  г.— 39.2 
р.— 37.5 
п.  м.— 38.2 

4)  І° 

іп  г.— 39.3 
р.— 38.5 
н.  и.— 38.8 


72 
32 


80 
36 


Послѣ  ванны 
2)  і° 

іп  г. — 39.2 
р.— 37.8 
п.  м.— -38.4 

5)  1° 

іп  г.— 39.6 

р.— 38 
п.  м.— 39.2 


72 
36 


80 
28 


3)  і° 

іп  г.— 39.3 
р.— 38.1 
п.  м. — 38.7 

6)  Г 

іп  г.— 39.9 
р.— 38.1 
іт.  м. —  39.5 


72 
36 


80 
36 


Примѣчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  панны  1"  пала  ііі  г.  на  ...  .  0.2 

я        пи       я  я  я        я        я      П.  М.  На  ...    .  0.1 

Наибольшее  паденіе  1°  іп  г.  на   0.9 

„  „      „  п.  и.  на   1.4 

Въ  ваннѣ  1,0  оала  на   0.0 
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№  58.  Онъ-же  (12-й  день).  Еанна  ьъ  20°  К.  10-  продояж- 

въ  6  час.  вечера 


до  ванны  1° 
іп  г.— 40 

р.— 39.3 
п.  м. — 39.6 


съ  растираніемь' 


въ  ваннѣ  і° 


88 
40 


іп  г.— 39.9 
р.— 38.4 


88 
24 


Послѣ  ванны: 
2)  І° 


76 
24 


76 

28 


Ш  г.— 39 

р.— 36.4 
п.  м.— 38.6 

5)  І° 

Іп  г. — 39.5 
р.— 37.5 
п.  м.— 39.1 


1)  1° 

ш  г.— 39.1 
р.— 36.2 
п.  м— 38.2 

4)  Ѣ° 

іп  г. — 39.3 
р.— 37.1 
п.  м. — 38.8 

Лримтате:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  1«  пала  іп  г.  на 

»     »    ■     "    •  А  •       '  "     "  " 
Наибольшее  падете  Імп  г.  на  

„  п.  м.  на  • 
Въ  ваннѣ  1°  пала  на   


72 
24 


88 
32 


3)  1° 

т  г.— 39.2 
р.— 36.8 
н.  м- — 38.7 

6)  І° 

іи  г. — 39.6 
р.— 38.2 
п.  м. — 39.1 


72 
28 


88 
36 


0.4 
0.5 
1.0 
1.4 
0.1 


X  59.  Онъ  же  (13-й  день).  ВанЕа'въ  20"  К.  Ю'  предо.»,  в* 

б  час.  вечера 

6т  распшртія: 

„„„  +о  въ  ваннѣ  і° 

до  ванны  ь 


іп  г.— 39.6 
р.— 38-8 
и.  м.— 39.3 


80 
32 


іп  г.— 39.6 
р.— 38.6 


80 

32 


1)  1° 

іп  г.— 39.6 
р.— 38.1 
П.  ы— 38.2 


76 
24 


Послѣ  ванны: 
2)  1° 

іп  г. — 38.8  уд 
р.-38.4  28 
н.  н.— 38.4 


В)  і° 

іп  г.— 38.9 
р.— 38.2 
п.  м.— 38.5 


76 

28 


«с 
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4)  і° 


5)  і° 


6)  Г 


іп  г.— 39 

р.— 38.1 
п.  м. — 38.6 


76 
28 


іп  г. — 39.2 
р.— 38.1 
п.  м.— 38.8 


80 
28 


ш  г. — 39.4 
р.— 38.2 
п.  м. — 39 


80 
32 


Примѣчаніс:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  1°  пала  іп  г.  на  .  .  .  .  0.2 

я      я    .„      я         я  я      я  я  п.  м.  на  .  0.3 

Наибольшее  паденіе  Ѵ>  іп  г.  на   0.8 

„  я       „  п.  м.  на   1.1 

Въ  ваннѣ  1°  пала  на   0.0 

Л<  60.  Онъ  же  14-й  день.  Ванна  въ  20°  К.  10'  продолжит,  въ 

6  ч.  веч. 


съ  растщшніемъ: 


ДО 

ванны  1° 

въ  ваннѣ  1° 

іп  г.— 39.5 
р.— 38.2 
п.  м.— 39.1 

80 
28 

іп 

г.— 39.3  |  80 
р.— 37.7   '  24 

Поелѣ  ванны: 

1)  І° 

2)  1° 

3)  1° 

іп  г.— 38.3 
р.— 36.5 
п.  м.— 37.8 

68 
24 

іп  г.— 38.4 

р.— 36 
п.  м.— 38 

68 
24 

іп  г.— 38.5 
р.  -36.4 
п.  м.— 38.2 

68 
28 

4)  Iе 

5)  І° 

6)  І° 

іп  г. — 38.8 
р.— 36.5 
п.  м.— 38.3 

68 
28 

іп  г.— 39 

р.— 36.6 
п.  м— 38.4 

76 

28 

ііі  г.— 39.1 
р.— 36.6 
п.  ы. — 38.5 

80 
28 

Цримпчаніе:  Чрезъ  2  часа  по  окончаніи  ванны  і°  пала  іп  X'.  на  і 

п.  м.  на 


я       я      я       я  я  я 

Наибольшее  паденіе  1°  іц  г.  на 

п.  м.  на 


Въ  ваннѣ  1°  пала  на 


0.4 
0.6 
1.2 
1.3 
0.2 
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Растиранія  кожи  гидротераиевтами  по  ремеслу  практиковались 
уже  давно.  У  Бранда  ')  мы  встрѣчаемъ  заявленіе,  что  растира- 
нія  тѣла  въ  ваннѣ  очень  важны,  такъ  какъ  они  способствуютъ 
приливу  крови  къ  кожѣ  и  препятствуют ъ  оттоку  ея,  подъ  влія- 
ніемъ  холода,  во  внутренніе  органы.  «Шг^епзеп,  какъ  извѣстно, 
забраковалъ  растиранія  тѣла.  На^епЪасп «)  заставлялъ  растирать 
въ  ваннѣ  только  слабыхъ  больныхъ.  У  2іега58еи'а  и  Іттегшап'а 8) 
больные  втеченіи  всей  ванны  слегка  растирались.  У  Мо§1ег'а  *) 
растиранія  кожи  впродолженіи  ванны  никогда  не  практиковались 
и  т.  д.  8епаіог,  какъ  мы  уже  выше  говорили,  отрицаетъ  пользу 
растираній  на  томъ  основаніи,  что  они  не  въ  состояніи  на  долгое 
время  расширить  сосудовъ  и  при  томъ  сами  по  себѣ  уже  обуслов- 
ливаютъ  развитіе  тепла.  Тѣмъ  не  менѣе  у  него  же  приводится 
сообщеніе  Д-ра  8сЬоМ'а,  достигавшаго  всегда  болѣе  сильнаго 
охлажденія,  послѣ  предварительпаго  растиранія  кожи  до  красна 
мокрымъ  полотномъ  5). 

Винтерницъ 6)  помощью  своего  спеціально  устроеннаго  калори- 
метра доказалъ,  что  механически  вызванное  на  какомъ  либо  мѣстѣ 
расширеніе  сосудовъ  влечетъ  за  собою  увеличенную  отдачу  тепла 
съ  этого  мѣста,  при  чемъ  предѣлы  этого  увеличенія  колеблются 
между  16,6  и  92,4°'о  противъ  нормы  Коеіігі^  7)  нашелъ,  что  раз- 
дроженія  кожи  усиливаютъ  перепирацію  ея,  соотвѣтственно  своей 
интензивности  и  продолжительпости.  Имъ  8)  же  было  доказано, 
что.  сильный  раздраженія  кожи  влекутъ  за  собою  ііониженіе  темпе- 
ратуры тѣла,  вслѣдствіе  разслабленія  периферическихъ  сосудовъ  и 
обусловленной  этимъ  усиленной  отдачи  тепла. 

Когда  больной  помѣщается  въ  холодную  ванну,  то  подъ  влія- 
ніемъ  холода  мускулы  кожи  и  сосудовъ  сокращаются  и  количество 
крови  въ  ней  (кожѣ)  значительно  уменьшается.  Такъ  какъ  кожа 
снабжается  кровью  изъ  подлежащихъ  мышечпыхъ  тканей,  то  по- 
нятно, что  при  этомъ  количество  крови  въ  мышцахъ  должно  уве- 
личиться, температура  въ  нихъ  повыситься,  что  неминуемо  вле- 


')  Вгапй,  сііс  Іісііипк  Дез  ТурЬиз,  стр.  68  и  69. 
а)  Аиз  йег  тесііс.  Кііпік  ги  Вазеі,  стр.  6  и  7-я. 
а)  Біе  КаИлѵаззегЬеЬаисІІ.  сіез  ТурЬиз,  стр.  2-я. 

«)  Мозіег,  ЕгГаЬгипдсп  йЬсг  сііе  Воііаікііппе  <1ез  ТурЬиз  ехапіЬет.,  стр.  86. 

8)  8епаіог,  ІГпіегзисЬ.  и  т.  д.  стр.  193. 

°)  Винтерницъ,  Гидротер.  ч.  Ш,  пер.  Нснсберг.  стр.  52. 

7)  Коепгід,  РЬузіоІод.  йег  Наиі,  стр.  24. 

«)  ІЬіа.  стр.  165. 
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четъ  за  собою  усиленную  теплопродукцію.  Сверхъ  того  перифе- 
рическія  развѣтленія  чувствительныхъ  нервовъ  глубоко  раздра- 
жаясь холодомъ  рефлекторно  вызываютъ  сильное  напряжете  въ 
ыышцахъ  и  слѣдовательно  увеличиваютъ  и  этимъ  путемъ  произ- 
рожденіе  тепла.  Ничего  подобнаго  не  бываетъ  при  расширенныхъ 
периферическихъ  сосудахъ,  такъ  какъ  при  этомъ  чрезъ  кожу  про- 
текаетъ  большое  количество  крови,  которая,  возвращаясь  охлаж- 
денной чрезъ  мышцы,  понижаетъ  ихъ  температуру  и  такимъ  обра- 
зомъ  даже  уменыпаетъ  образованіе  тепла.  При  такихъ  условіяхъ 
и  периферическіе  чувствительные  нервы,  постоянно  омываясь 
теплою  кровью  менѣе  сильно  раздражаются  и  слѣдовательно  вы- 
зываютъ рефлекторно  меньшее  напряженіе  въ  мышцахъ,  что  не- 
сомнѣнно  влечетъ  за  собой  и  меньшую  теплопроизводительность. 
Если  прибавить  къ  этому  то  обстоятельство,  что  расширеніе  со- 
судовъ  кожи  влечетъ  за  собою  увеличенную  отдачу  тепла,  какъ 
мы  только  что  говорили  (Коеші^,  ЛѴіпІегпіІіг),  то  намъ  будетъ 
понятно,  почему  ванны  съ  растираніями  даютъ  лучшій  резуль- 
тату чѣмъ  ванны  безъ  нихъ. 

Мнѣ  остается  еще  объяснить,  почему  у  Карповой  ванны  съ 
растираніямн  дали  худшій  результатъ,  чѣмъ  ванны  безъ  нихъ. 
Мнѣ  кажется,  что,  при  нѣжности  ея  кожи,  сильный  растиранія 
могли  подѣйствовать  неблагопріятно  въ  томъ  смыслѣ,  что  обусло- 
вили мѣстные  застои  крови,  которые,  какъ  доказалъ  УѴШетпііг «), 
понижаютъ  отдачу  тепла  въ  предѣлахъ  отъ  18.5 — 46,90|о  противъ 
нормы. 


>)  Винтерницъ,  Гидрот.  ч.  Ш  стр.  48,  пер.  Ненсберга. 


положены: 


1.  Ванны  съ  одновременными  растираніями  кожи  за- 
служивают^ предпочтенія  предъ  ваннами,  безъ  расти- 
ранія  ея. 

2.  Сулема  можетъ  считаться  однимъ  изъ  лучшихъ 
дезинФицирующихъ  средствъ  въ  Акушерской  и  Гинеко- 
логической практикѣ. 

3.  При  хорошемъ  уходѣ,  въ  смыелѣ  соблюден]' я  всѣхъ 
правилъ  современной  антисептики,  зашитые  разрывы  про- 
межности и  рукава  заживаютъ  рег  ргішат,  безъ  повы- 
шенія  Г. 

4.  При  сильныхъ  кровотеченіяхъ  зиЬ  еѣ  роз!  рагіипі, 
подкожное  впрыскиваніе  сѣрно-кислаго  ЭФира  принадле- 
житъ  къ  числу  лучшихъ  возпуждающихъ  средствъ. 

5.  Прогнозъ  при  пузырьнихъ  заносахъ  долженъ  ста- 
виться осторожно. 

6.  При  разрывахъ  въ  области  клитора  и  мочеиспус- 
кательная канала  сшиваніе  представляетъ  лучшій  крове- 
останавливающій  пріемъ, 


I 


ОПЕЧАТКИ. 
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Напечатано. 
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14 

20 

техперйтури 

температуры 

40 

12 
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1.4 

13 

1.2 

1.8 

14 

1.4 

1.2 

02 

7 

6)1°  іп  г.— 38  5 

6)  1°  іп  г. -38.6 

65 

10 

1.85 

0.85 

